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FREFACE 


This  report  is  a  product  of  the  Navigation  Division  of  the  U.S.  Army 
Engineer  Institute  for  Water  Resources  (WRSC-IWR) .  The  information  is 
compiled  from  statistics  collected  at  the  CorpG  locks  in  support  of  the 
lock  Performance  Monitoring  System  (IMS) .  The  Engineer  Automation  Support 
Activity  (EASA)  provides  support  for  IMS  data  base  and  collaborated  in 
preparation  of  the  report. 

The  report  is  prepared  by  Miss  Shilpa  B.  Patel  under  the  supervision 
of  Mr.  Francis  M.  Sharp,  and  Dr.  Lloyd  G.  An  tie.  The  Office  of  the  Chief 
of  Engineers  (OCE)  sponsor  is  Harold  Tohlen,  CWO-M  (202-272-0245) . 

Requests  to  update  or  change  the  distribution,  cements  and  questions 
can  be  directed  to  Frank  Sharp  (202-355-3083) .  The  information  is  produced 
and  distributed  quarterly. 
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Appendix  B:  Glossary 


Introduction 


The  lock  Performance  Monitoring  System  (FMS)  enccnpasses  the 
collection,  editing,  maintenance  and  analysis  of  data  collected  at  all 
Corps-owned  and  operated  locks.  The  data  have  been  collected  since  March 
of  1975  and  consist  of  information  describing  the  traffic  through  the  locks 
as  well  as  the  physical  aspects  of  lockages.  The  quarterly  summary  of 
selected  statistics  presented  in  the  appendix  provides  an  overview  of  the 
traffic  and  operation  at  each  lock.  The  quarterly  report  is  presented  in  a 
table  for  each  Corps  District.  Information  reported  for  each  lock  and 
chamber  includes  a  table  providing,  by  direction  and  total,  all  vessels, 
barges,  lockages  and  tonnages  for  the  previous  quarter,  current  quarter, 
and  year-to-date.  The  table  also  provides  information  on  the  number  of 
delayed  tews,  the  average,  total  and  maximum  delay  time,  and  average  stall 
time  for  previous  quarter,  current  quarter  and  year-to-date.  v  _ 

The  summary  information  will  be  oenputed  and  displayed  for  chambers, 
which  has  data  for  only  one  or  two  months  of  the  quarter.  This  fact  is 
noted  on  the  report. 
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BERWICK  LOCK 
ATCHAfALAYA  RIVER 
82  NEW  ORLEANS 
LOWER  NISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

V* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP BOUND 

255 

28 

35 

• 

96 

23 

277 

52 

19  • 

6 

DOWNBOUNO 

492 

40 

14 

* 

73 

36 

283 

59 

21  • 

10 

TOTAL 

747 

36 

21 

* 

169 

29 

560 

55 

20  * 

16 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

309 

54 

19 

• 

61 

37 

287 

55 

33  • 

7 

DOWNBOUNO 

300 

47 

21 

* 

64 

46 

287 

50 

34  * 

33 

TOTAL 

609 

50 

20 

• 

125 

42 

574 

52 

33  * 

40 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•  18* 

14X 

■  23X 

* 

-26X 

6X 

2X 

3X 

69X  * 

150X 

•  YEAR  1 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1147 

43 

26 

* 

312 

22 

1072 

58 

27  * 

14 

DOWNBOUNO 

1622 

46 

17 

» 

305 

30 

1116 

57 

30  * 

76 

TOTAL 

2769 

45 

21 

* 

617 

26 

2188 

58 

29  * 

90 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

1271 

60 

18 

• 

253 

30 

1083 

40 

39  * 

16 

DOWNBOUNO 

1316 

62 

16 

* 

228 

50 

1124 

34 

42  • 

178 

TOTAL 

2587 

61 

17 

* 

481 

40 

2207 

37 

41  * 

194 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-6X 

27X 

23X 

* 

•  22X 

18X 

OX 

35X 

43X  * 

115X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

70 

.0 

.0 

4.0 

2.4 

.0 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

47 

.0 

.0 

2.7 

20.0 

2.1 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

198 

.0 

.0 

10.6 

24.0 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

139 

.0 

*« 

.0 

9.2 

20.0 

1 .4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOL,  OWING  MONTHS  OF  1985  JUL  AUG 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  AUG  SEP  DEC 
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KEYSTONE  LOCK 

BAYOU  TECHE 

B2  NEW  ORLEANS 

LOWER  HISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMHER 

RECRTN  • 

KTONS 

-OURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

. .  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

3 

66 

33 

2 

100 

3 

66 

33  * 

2 

•  DOUNBOUND 

4 

25 

75 

6 

33 

10 

90 

10  * 

2 

*  TOTAL 

7 

42 

57 

8 

50 

13 

84 

15  • 

4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

• 

*  UPBOUND 

4 

25 

75 

6 

100 

10 

90 

10  • 

6 

*  DOWN BOUND 

4 

25 

75 

6 

0 

10 

90 

10  * 

0 

TOTAL 

8 

25 

75 

12 

50 

20 

90 

10  • 

6 

•  >  •  PERCENT  CHANGE  ««< 

14X 

-33X 

SOX 

SOX 

50X 

53X 

63X 

ox  • 

50X 

*  ^  c  A  R  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUND 

34 

52 

41 

28 

100 

55 

72 

27  * 

28 

'  DOUNBOUND 

39 

58 

41 

31 

6 

60 

70 

30  » 

2 

•  TOTAL 

73 

56 

41 

59 

50 

115 

71 

28  * 

30 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

37 

75 

24 

18 

88 

53 

50 

49  • 

16 

*  DOUNBOUND 

43 

79 

20 

18 

0 

54 

50 

50  * 

0 

*  TOTAL 

80 

77 

22 

36 

44 

107 

50 

49  * 

.  * 

16 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

9X 

51X 

•40X 

J8X 

-46X 

6X 

34* 

60X  • 

46X 

•  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

rr 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

At  L  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

4 

.1 

.1 

.4 

.1 

.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

6 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

*  TEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

30 

.1 

.1 

3.0 

.2 

.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

18 

.0 

** 

.0 

1.7 

.1 

.0 

*  * 

NO  DAT*  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  HONTHS  OF  1986  AUG  SEP  OCT  DEC 
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FRESHWATER  BAYOU  LOCK 
FRESHWATER  BAYOU 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

******* 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

** 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UP SOU HO 

3514 

6 

15 

575 

98 

1884 

71 

0  * 

340 

DOWN BOUND 

3345 

5 

24 

817 

97 

1926 

69 

0  • 

641 

TOTAL 

6859 

5 

19 

1392 

98 

3810 

70 

0  * 

981 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

2058 

10 

14 

297 

95 

1176 

97 

2  * 

168 

DOWN BOUND 

1910 

10 

19 

382 

97 

1141 

96 

3  * 

252 

TOTAL 

3968 

10 

16 

679 

96 

2317 

96 

2  * 

420 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

■42X 

2X 

-51X 

-51X 

-52X 

-39X 

16X 

871 X  • 

-57X 

•  YEAR  1 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

17121 

12 

13 

2387 

95 

8203 

85 

0  * 

1457 

DOWNBOUND 

16427 

12 

20 

3431 

95 

8217 

84 

0  * 

2568 

TOTAL 

33548 

12 

16 

5818 

95 

16420 

84 

0  * 

4025 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

12568 

21 

12 

1609 

96 

6405 

90 

4  * 

1069 

DOWNBOUND 

12138 

21 

16 

2034 

94 

6289 

89 

5  * 

1431 

TOTAL 

24706 

21 

14 

3643 

95 

12694 

89 

4  * 

2500 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««« 

-26X 

23X 

-36X 

•37X 

-37X 

-22X 

18X 

356X  * 

•37X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

»VG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL  ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

93 

.0 

.0 

5 

.1 

5.8 

5.3 

♦CURRENT  QTR 

*  .  .  _ . 

10/86  THRU  12/86 

62 

.0 

.0 

4 

.1 

1.4 

1.3 

*  YEAR  T 

*  . 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

394 

.0 

.0 

32 

.7 

24.0 

3.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

380 

.1 

** 

.0 

38 

.0 

►  ** 

***** 

12.8 

**** 

2.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 
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PORT  ALLEN  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  HISS  VALLEY  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  • 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

RECRTN 

TOTAL  LOADED  * 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

(*) 

(*) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1212 

0 

85 

3106 

72 

880 

99 

0  * 

4663 

DOWNBOUND 

913 

0 

80 

2051 

54 

716 

98 

0  * 

1828 

TOTAL 

2125 

0 

83 

5157 

65 

1596 

98 

0  • 

6491 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

811 

0 

81 

1943 

76 

579 

99 

0  * 

2908 

DOWNBOUND 

638 

1 

79 

1487 

47 

482 

98 

0  • 

1153 

TOTAL 

1449 

0 

80 

3430 

63 

1061 

99 

0  * 

.  * 

4061 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-31* 

266* 

33* 

-33* 

34* 

-33X 

33X 

5  OX  * 

-37* 

*  YEA 

R 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

4772 

0 

84 

12032 

67 

3468 

97 

o  • 

16677 

* 

DOWNBOUND 

3731 

0 

81 

8457 

57 

2894 

97 

o  • 

8704 

* 

TOTAL 

8503 

0 

83 

20489 

63 

6362 

97 

0  * 

25381 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

4160 

0 

84 

10542 

70 

3128 

98 

0  * 

14440 

* 

DOWNBOUND 

3305 

0 

81 

7737 

52 

2608 

97 

0  • 

6941 

* 

TOTAL 

7465 

0 

83 

18279 

62 

5736 

98 

0  * 

21381 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-12* 

43X 

-12* 

-10* 

- 1 1X 

■9* 

9* 

0*  * 

-15* 

»* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

1670 

1.0 

1 

.0 

1823.0 

10.1 

.0 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

1083 

1.2 

1 

.1 

1310.8 

8.3 

1.6 

*  YEA 

R 

TO  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

6549 

1.1 

1 

.1 

7785.2 

24.1 

.4 

•CURRENT 

YEAR 

***** 

1/86  THRU  12/86 

5723 

1.1 

****** 

** 

1 

.0 

6689.7 

24.7 

1.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  HONTHS  OF  1986  DEC 
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BAYOU  SORREL  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 


LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES  BARGES  * 

TOTAL  LOADED  * 

(X)  • 

. * 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  • 

.  * 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1229 

0 

88 

2980 

73 

1300 

46 

0  • 

4071 

DOWNBOUND 

974 

0 

74 

1986 

51 

1009 

46 

0  • 

1697 

TOTAL 

2203 

0 

82 

4966 

64 

2309 

46 

o  • 

5768 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

848 

0 

84 

1943 

78 

943 

87 

o  • 

2851 

DOWNBOUND 

689 

0 

73 

1419 

46 

769 

86 

o  • 

1106 

TOTAL 

1537 

0 

79 

3362 

64 

1712 

86 

o  • 

.  * 

3957 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•30X 

400X 

■  32X 

-32X 

-32X 

•25X 

39X 

200X  • 

. * 

-31X 

*  YEAR  I 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

4800 

0 

87 

11540 

68 

5279 

67 

o  • 

14092 

DOWNBOUND 

4113 

0 

74 

8439 

54 

4398 

67 

0  * 

7561 

TOTAL 

8913 

0 

81 

19979 

62 

9677 

67 

o  • 

21653 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

4403 

0 

SS 

10347 

72 

4884 

80 

0  * 

13864 

DOWNBOUND 

3604 

0 

73 

7385 

50 

3999 

81 

0  * 

6426 

TOTAL 

8007 

0 

79 

17732 

63 

8883 

80 

0  * 

.  * 

20290 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-10X 

ox 

- 1 1X 

-11X 

-10X 

-8X 

9X 

***** 

OX  * 

-6X 

* 

•(ALL  T  .  ,  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

851 

1.0 

.4 

872.1 

24.0 

2.7 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1037 

1.3 

1 

.1 

1371.5 

24.0 

3.3 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

4585 

1.3 

.8 

6174.1 

24.0 

3.9 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

5059 

1.6 

1 

.2 

8214.2 

482.9 

**** 

2.4 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1966  DEC 
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INNER  HRBR  NAVIGATION  CANL  LK  PAGE  6 

GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES  BARGES 

TOTAL  LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

. * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

2616 

2 

60 

3401 

52 

1717 

97 

1  • 

2849 

* 

DOWNBOUND 

2848 

8 

55 

3565 

53 

1780 

96 

2  • 

3242 

* 

TOTAL 

5464 

5 

57 

6966 

52 

3497 

96 

1  * 

6091 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1427 

2 

57 

2274 

43 

1026 

96 

2  * 

1557 

* 

DOWNBOUND 

1504 

5 

55 

2533 

61 

1111 

96 

1  * 

2703 

* 

TOTAL 

2931 

4 

56 

4807 

52 

2137 

96 

1  • 

.  * 

4260 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•46X 

-57X 

-47X 

-30X 

•  30X 

•  38X 

38X 

•29%  * 

■  30% 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

* 

UPBOUND 

10962 

3 

59 

14381 

47 

7029 

96 

1  • 

10186 

* 

DOWNBOUND 

11015 

5 

58 

14442 

56 

7209 

95 

2  * 

13819 

* 

TOTAL 

21977 

4 

58 

28823 

51 

14236 

96 

1  • 

24005 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

9317 

2 

58 

13636 

45 

6218 

97 

1  • 

9364 

* 

DOWNBOUND 

9446 

6 

58 

14406 

59 

6566 

96 

2  * 

15027 

* 

TOTAL 

18763 

4 

58 

28042 

53 

12784 

96 

1  * 

.  * 

24391 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

■  14X 

-9X 

■  15X 

•  2X 

•OX 

■10X 

■  9% 

3X  • 

IX 

k* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

*  .  .  . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

3105 

8.1 

8 

0 

25352.1 

62.1 

1.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1617 

24.8 

24 

3 

40193.0 

163.7 

1  .0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

12704 

8.5 

8 

3 

108420.5 

69.6 

1.0 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

10804 

15.1 

** 

14 

9 

164133.6 

163.7 

5.1 

NO  DATA  RFPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1956  DEC 
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ALGIERS  LOCK  PAGE  7 

GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

<X) 

* 

(X) 

(X) 

<X) 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1664 

0 

73 

* 

2640 

66 

1300 

90 

0  • 

3054 

DOUNBOUND 

1967 

1 

78 

* 

3768 

43 

1640 

92 

0  • 

2729 

TOTAL 

3631 

0 

76 

* 

6408 

52 

2940 

91 

0  * 

5783 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

954 

0 

76 

* 

1705 

69 

816 

95 

0  * 

2215 

DOUNBOUND 

1130 

1 

80 

* 

2397 

40 

1075 

97 

0  • 

1735 

TOTAL 

2084 

1 

78 

* 

4102 

52 

1891 

96 

0  * 

3950 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-42X 

-40X 

-40X 

* 

35X 

36X 

•35X 

32X 

•26X  • 

•31X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

6565 

2 

72 

* 

10618 

65 

5148 

91 

o  • 

12473 

DOUNBOUND 

7990 

4 

73 

• 

14376 

45 

6629 

92 

0  * 

10915 

TOTAL 

14555 

3 

73 

* 

24994 

S3 

11777 

91 

0  * 

23388 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUNO 

5467 

0 

78 

• 

9855 

66 

4776 

91 

0  * 

12309 

DOUNBOUND 

6478 

1 

79 

• 

12767 

45 

6124 

93 

0  • 

10698 

TOTAL 

11945 

1 

78 

• 

22622 

54 

10900 

92 

0  • 

23007 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

■  17X 

73X 

1 1X 

• 

9X 

BX 

TX 

6X 

-10X  * 

•  IX 

•TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  delay 

DELAY 

AVG 

STALL 

DELATED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

2704 

3.9 

3 

10729.6 

23.2 

1  .9 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1609 

3  3 

3 

3 

5452.1 

17.8 

3.1 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  12/85 

10413 

3.1 

3 

.  i 

33278.7 

37.6 

2.2 

•CURRENT  YEA- 

1/86  THRU  12/86 

9236 

3.2 

3 

.  1 

29888.6 

23.8 

3.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198*  DEC 
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HARVEY  LOCK 

GULF  INTRACOASTAL 

82  NEW  ORLEANS 

LOWER  MISS  VALLEY  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<%) 

VESSEL 

TOWS 

(%) 

*« 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  • 

LOADED  * 

(%)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

CONNER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  • 

<%)  * 

.  -  • 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

• 

* 

UPBOUND 

1378 

6 

41 

913 

45  * 

1086 

94 

3  • 

435 

* 

DOWNBOUND 

1K0 

2 

46 

738 

38  • 

897 

95 

1  • 

279 

* 

TOTAL 

2518 

4 

43 

1651 

42  * 

1983 

95 

2  * 

714 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

903 

11 

35 

518 

42  • 

738 

94 

4  • 

222 

« 

DOWNBOUND 

732 

4 

46 

529 

36  • 

604 

96 

2  * 

2C7 

* 

TOTAL 

1635 

8 

40 

1047 

39  • 

13»2 

95 

3  * 

• 

429 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-35% 

12% 

39% 

36% 

•40%  * 

32% 

52% 

17%  * 

39% 

•  YEA 

R  T 

0  0  A  T  E 

• 

• 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

* 

UPBOUND 

6469 

8 

38 

• 

3939 

45 

495  7 

93 

4  • 

1940 

DOWNBOUNO 

5428 

5 

43 

• 

3419 

42 

4113 

94 

3  * 

1572 

TOTAL 

11897 

7 

40 

* 

7358 

44 

9070 

93 

4  • 

3512 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

• 

UPBOUND 

5561 

10 

41 

• 

3690 

44 

4364 

94 

4  • 

1705 

DOWNBOUND 

4831 

5 

48 

• 

3737 

43 

3833 

95 

3  * 

1926 

TOTAL 

10392 

8 

44 

• 

74  2  7 

44 

8197 

94 

3  * 

* 

3631 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

•12% 

■3% 

-4% 

• 

0% 

1% 

9% 

8% 

23%  * 

3% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

1039 

.4 

.4 

479.0 

5.2 

.4 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

630 

.3 

.3 

231 .2 

3.6 

.5 

•  TEA 

R  T 

0  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

4582 

.4 

.4 

2196.9 

8.2 

.5 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

4303 

.7 

.6 

3175.7 

16.0 

**** 

.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 
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BAYOU  BOEUF  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

********* 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

3768 

4 

58 

* 

3727 

63 

1808 

33 

0  * 

3079 

DOWNBOUND 

4191 

3 

63 

* 

4892 

46 

2127 

34 

0  • 

2915 

TOTAL 

7959 

3 

61 

* 

8619 

53 

3935 

34 

0  • 

5994 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUND 

1988 

7 

54 

* 

2132 

65 

871 

82 

0  * 

2049 

DOWNBOUND 

2259 

5 

58 

* 

3004 

43 

1050 

81 

0  * 

1877 

TOTAL 

4247 

6 

56 

* 

5136 

52 

1921 

81 

0  • 

3926 

•»»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-46X 

•4X 

•50X 

* 

-40X 

-41X 

-SIX 

16X 

ox  • 

-34X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

15667 

2 

59 

* 

16031 

61 

7563 

36 

o  • 

13056 

DOWNBOUND 

17299 

2 

62 

* 

20114 

48 

8643 

37 

0  • 

12083 

TOTAL 

32966 

2 

61 

* 

36145 

54 

16206 

37 

0  * 

25139 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

11357 

6 

58 

* 

12706 

62 

5527 

49 

0  • 

11394 

DOWNBOUND 

12729 

5 

60 

* 

16117 

47 

6451 

50 

0  • 

12220 

TOTAL 

24086 

5 

59 

* 

28823 

54 

11978 

49 

0  * 

23614 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

26X 

68X 

•  28X 

* 

-20X 

■  20X 

26X 

-OX 

ox  • 

-6X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

t . 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

3691 

.7 

.5 

2746.3 

11.3 

3.1 

•CURRENT  OTR 

*  . 

10/86  THRU  12/86 

2034 

.4 

.3 

889.3 

7.9 

.5 

*  YEAR 

*  .  . . 

0  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  12/85 

14250 

.6 

.4 

9446.4 

24.0 

2.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

11930 

.4 

HM 

.3 

5691.5 

****1 

21.1 

1.7 

NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 
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VERMILLION  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . . . . 

•FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK 
•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86  NO  DATA  FOR  THIS  LOCK 


*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

• 

UPBOUND 

1806 

1 

85 

4075 

56 

1480 

60 

1  • 

4292 

* 

DOWN BOUND 

1804 

0 

85 

4028 

60 

1496 

60 

1  * 

4362 

* 

TOTAL 

3610 

0 

85 

8103 

58 

2976 

60 

1  * 

8654 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-100X 

-100X 

100X 

* 

-100X 

100X 

-100X  • 

100X 

100X  * 

-100X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

♦ . 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

‘FOURTH 

h . . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL )  STALLED  VSL5 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  COMMER  RECRTN 
(X)  (X) 


TONNAGE 

KTONS 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . . . . . 

•PREV'OUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  3071 

***  -  -*****************************«****< 


7180.5  46.6 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 
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CALCASIEU  LOCK 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

‘FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  « 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

• 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

1902 

1 

87 

* 

4334 

59 

1645 

14 

0  * 

5467 

* 

*  DOWNBOUND 

1895 

1 

85 

* 

4151 

58 

1613 

12 

0  * 

4731 

* 

•  TOTAL 

3797 

1 

86 

* 

8485 

58 

3258 

13 

0  * 

10198 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

★ 

* 

•  UPBOUND 

1438 

3 

82 

* 

3066 

58 

1122 

46 

0  * 

3454 

• 

•  DOWNBOUND 

1416 

1 

82 

* 

3061 

56 

1090 

48 

0  * 

3107 

* 

•  TOTAL 

2854 

2 

82 

* 

6127 

57 

2212 

47 

0  * 

6561 

* 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <«<< 

-24X 

3X 

•  28X 

* 

•27X 

•  29X 

-32%  135X 

4  OX  * 

-35% 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

•  UPBOUND 

8209 

1 

85 

* 

18407 

56 

6453 

48 

0  * 

20292 

•  DOWNBOUND 

8197 

2 

85 

* 

18198 

60 

6438 

46 

0  * 

19938 

*  TOTAL 

16406 

2 

85 

* 

36605 

58 

12891 

47 

0  * 

40230 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

7441 

2 

86 

* 

17190 

57 

5770 

57 

0  * 

18930 

•  DOWNBOUND 

7315 

1 

87 

* 

16950 

58 

5726 

57 

0  * 

18713 

•  TOTAL 

14756 

2 

86 

* 

34140 

58 

11496 

57 

0  * 

37643 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

10X 

-6X 

-9X 

* 

-6X 

■  7X 

10X 

8X 

17X  * 

■6% 

‘CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STA 

.LEO  VSlS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

3283 

1.4 

.4 

4912.0 

23.9 

3.8 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

2352 

.5 

.5 

1293.1 

19.0 

1  . 1 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

14080 

1.3 

.3 

18639.8 

23.9 

3.5 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

12811 

1.8 

* 

1 

.8 

23623.8 

23.9 

5.1 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DFC 
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PACE  12 


SCHOONER  BAYOU  CONTROL  STRUCT 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*************** 

** 

**  •* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOWS  ‘ 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

rnMMFP 

RECRTN  * 

KTONS 

1  U  1  WL 

‘FOURTH 

O  U  A  R  T  E  R 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

230 

8 

53  * 

151 

71 

209 

24 

8  * 

35 

DOWNBOUNO 

203 

8 

56  ‘ 

131 

82 

186 

28 

6  * 

35 

TOTAL 

433 

8 

54  • 

282 

76 

395 

26 

7  * 

70 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

258 

39 

12  * 

3V 

69 

151 

43 

22  * 

5 

DOWN  BOUND 

252 

38 

5  ‘ 

17 

64 

153 

44 

26  * 

4 

TOTAL 

510 

39 

8  ‘ 

56 

67 

304 

44 

24  • 

9 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

1 7X 

437X 

■BIX  * 

-  BOX 

82X 

•  23X 

28X 

146X  * 

87X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUNO 

1658 

33 

33  * 

702 

61 

1319 

42 

23  * 

172 

DOWNBOUNO 

1520 

31 

35  * 

637 

76 

1216 

45 

21  * 

224 

TOTAL 

3178 

32 

34  • 

1339 

68 

2535 

43 

22  * 

396 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

1660 

47 

13  • 

283 

62 

1212 

51 

37  * 

120 

DOWNBOUND 

1592 

46 

11  * 

247 

66 

1191 

53 

37  * 

81 

TOTAL 

3252 

47 

12  * 

530 

64 

2403 

52 

37  • 

201 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

2X 

49X 

•62X  * 

-60X 

-63X 

5X 

*  **• 

14X 

56X  * 

49X 

•  • 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

OF 

‘FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

166 

.0 

.0 

9.1 

.3 

18.9 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

42 

.2 

.2 

9.3 

1.6 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

891 

.0 

.0 

64.8 

.3 

22.8 

* CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

381 

.1 

.1 

** 

50.9 

**** 

1 .6 

.0 

•  • 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 
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CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCT 
GULF  INTRACQASTAL 
82  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<*> 

VESSEL* 

TOWS  * 

(»>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

<X>  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

146 

28 

* 

65  * 

129 

* 

81  * 

158 

6 

* 

21  * 

129 

DOWN BOUND 

145 

22 

68  • 

131 

22  * 

155 

9 

16  * 

15 

TOTAL 

291 

25 

67  * 

260 

51  * 

313 

7 

18  * 

144 

CURRENT  QTR 

10/88  THRU  12/88 

UPBOUND 

470 

81 

* 

12  * 

73 

* 

84  * 

293 

2 

* 

60  * 

91 

DOWNBOUND 

468 

80 

ii  * 

68 

19  * 

307 

2 

56  * 

7 

TOTAL 

938 

81 

ii  * 

141 

53  * 

600 

2 

58  * 

98 

>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

222% 

931% 

-42%  * 

-45% 

-44%  * 

91% 

-33X 

494X  * 

-31% 

YEAR  T 

PREVIOUS  YEAR 

0  DATE 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

793 

33 

* 

• 

• 

51  * 

599 

* 

• 

* 

79  * 

787 

26 

* 

* 

* 

23  * 

488 

DOWNBOUND 

780 

34 

51  * 

590 

24  • 

777 

30 

22  * 

63 

TOTAL 

1573 

34 

51  * 

1189 

52  • 

1564 

28 

23  * 

551 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/88 

UPBOUNO 

1895 

74 

• 

18  * 

472 

• 

79  * 

1165 

24 

• 

49  * 

520 

DOWNBOUND 

2232 

69 

15  * 

471 

26  • 

1210 

22 

51  * 

77 

TOTAL 

4127 

71 

16  * 

943 

52  * 

2375 

23 

50  * 

597 

»>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

162% 

450% 

14%  * 

20% 

19%  * 

51% 

27% 

231%  * 

8  % 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

DELAYED 

TOWS 

OF 

DELAYED 

TOWS 

OF 

ALL  TOWS 

TIME 

(TOWS) 

MAX 

(ALL  VSL ) 

OF 

STALLED 

VSL  S 

PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

195 

.0 

.0 

10.1 

.3 

.0 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

112 

.3 

.3 

43.1 

24.0 

.0 

Y  E  A 

R  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

805 

.0 

.0 

50.7 

2.0 

6 .  t 

CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

691 

.3 

.3 

250.0 

144.2 

.  c 

NO  DA i A  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING  MONTHS 

OF  1986 

DEC 

PAGE  K 


CALCASIEU  SALT  WATER  BARRIER 
GULF  INTRACOASTAL 
B2  NEW  ORLEANS 
LOWER  MISS  VALLET  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*  LCXGES 

LCXGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

recrtn 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

C OWNER 

RECRTN  * 

XTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

<X> 

• 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

630 

93 

3 

26 

38 

*  432 

61 

91  • 

7 

DOWNBOUND 

638 

94 

3 

25 

76 

*  429 

60 

91  • 

28 

TOTAL 

1268 

94 

3 

51 

56 

*  861 

61 

91  * 

55 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

645 

94 

2 

17 

41 

•  3/2 

38 

87  * 

7 

DOWNBOUND 

636 

94 

3 

21 

47 

*  326 

36 

88  * 

17 

TOTAL 

1281 

94 

2 

38 

44 

*  648 

37 

87  * 

24 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

IX 

IX 

7X 

25X 

4 IX 

*  24X 

53X 

27X  * 

■  31X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

• 

UPBOUND 

10081 

98 

0 

92 

35 

*  2460 

33 

94  • 

32 

DOWNBOUND 

10064 

98 

0 

91 

71 

*  2476 

32 

94  * 

105 

TOTAL 

20145 

98 

0 

183 

53 

*  4936 

33 

94  • 

137 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

• 

UPBOUND 

10156 

98 

0 

90 

25 

*  2510 

28 

93  * 

23 

DOWNBOUND 

10150 

98 

0 

102 

67 

*  2520 

27 

93  * 

118 

TOTAL 

20306 

98 

0 

192 

47 

*  5030 

27 

93  * 

141 

*'>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

OX 

OX 

6X 

4X 

6X 

•  IX 

14X 

IX  * 

2X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

T  IME 

MAX 

OF 

•  F  0  "  R  T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl )  STALLED  VSLS 

•F  REV  I OUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

39 

.0 

.0 

3.4 

.5 

.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

36 

.0 

.0 

2.8 

.5 

.0 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

160 

.0 

.0 

14.4 

.7 

.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

171 

.  1 

V* 

.1 

17.4 

*  *  • 

10.3 

1  . 1 

• 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 


GOLF  INTRACOASTAL 

B2  NEW  ORLEANS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

# 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES 

#« 

* 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL  COMMER 

RECRTN 

• 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X) 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1890 

0 

93 

4625 

63 

• 

1853 

9 

1 

* 

6915 

DOWN BOUND 

1896 

0 

93 

4503 

54 

* 

1828 

10 

0 

* 

5121 

TOTAL 

3786 

0 

93 

9128 

59 

• 

3681 

9 

1 

* 

12036 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

1240 

1 

94 

3065 

62 

* 

1116 

35 

1 

* 

3610 

DOWNBOUND 

1270 

0 

92 

3147 

52 

* 

1152 

33 

0 

* 

2843 

TOTAL 

2510 

0 

93 

6212 

57 

* 

2268 

34 

1 

* 

6453 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

33X 

525X 

33% 

•  31X 

33X 

* 

38X 

117X 

-46X 

* 

-46% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

6149 

0 

89 

14493 

60 

* 

5268 

29 

1 

* 

20210 

DOWNBOUND 

6218 

1 

89 

14523 

54 

• 

5271 

29 

1 

* 

16341 

TOTAL 

12367 

0 

89 

29016 

57 

* 

10539 

29 

1 

* 

36551 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

7120 

0 

92 

17642 

60 

* 

6277 

42 

0 

* 

20219 

DOWNBOUND 

7112 

0 

93 

17638 

55 

* 

6231 

42 

0 

* 

17916 

TOTAL 

14232 

0 

92 

35280 

58 

* 

12508 

42 

0 

* 

38135 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

15X 

15X 

19X 

21X 

22X 

* 

18X 

67X 

- 1 1X 

* 

4% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

3532 

.7 

.7 

2777.7 

54.4 

5.7 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

2341 

.3 

.3 

759.6 

6.1 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

11030 

.7 

.7 

8581.6 

54.4 

5.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

13202 

.6 

*« 

.6 

8923.6 

48.9 

4.5 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  DEC 


OLD  RIVER  LOCK 
OLD  RIVER 
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92  NEW  ORLEANS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

• 

l CKGES 

l  CKGES 

L CKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRIN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

f  0  U  R  T  M 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

• 

(X) 

(X) 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

541 

0 

77 

887 

25 

» 

376 

82 

0  * 

403 

DOUNBOUND 

318 

2 

79 

818 

70 

* 

345 

79 

2  * 

836 

TOTAL 

659 

1 

78 

1705 

47 

* 

721 

80 

1  * 

1239 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

172 

1 

83 

474 

39 

* 

204 

80 

0  * 

372 

DOWNBOUND 

127 

1 

77 

339 

67 

* 

154 

75 

0  * 

330 

TOTAL 

299 

1 

81 

813 

50 

* 

358 

78 

0  * 

702 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•  54X 

-58% 

-52% 

-  52X 

-48% 

* 

50% 

52X 

70%  * 

•43% 

YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1318 

4 

75 

3394 

27 

* 

1511 

75 

2  * 

174  7 

DOUNBOUND 

1202 

5 

74 

2913 

69 

* 

1392 

72 

3  * 

3142 

TOTAL 

2520 

4 

75 

6307 

46 

* 

2903 

74 

2  * 

4889 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUNO 

1213 

3 

77 

3101 

35 

* 

1368 

79 

2  * 

2262 

DOWNBOUND 

985 

5 

75 

2492 

64 

* 

1157 

74 

3  * 

2323 

TOTAL 

2198 

4 

76 

5593 

48 

* 

2525 

77 

2  * 

4585 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•12* 

■  16% 

- 1 1X 

- 1 1* 

-8X 

# 

- 13* 

9X 

12*  * 

•6X 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

►  .  ...... 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

*  .  . 

quarter 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/35  THRU 

CURRENT  QTR  10/86  THRU 

12/85 

12/86 

514 

243 

.1 

.  1 

.1 

.  1 

83.7 

46.7 

4.7 

1.4 

2.6 

.0 

* 

* 

1 

1 

* 

YEAS  TO  DAT 

E 

• 

" 

' 

previous  ar  1/85  thru 

12/85 

1876 

.  1 

.1 

363.6 

4.7 

1.6 

* 

« 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU 

12/86 

1680 

.2 

.2 

358.8 

312.0 

.0 

• 

| 

NO  D A T  A  REPORTED  *OR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS  OF  1986 

DEC 

* 

A 
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KASKASKI A  RIVER  NAVAGAT ION  LK 

KASKASKI A  RIVER 

B3  ST  LOUIS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

361 

11 

69 

* 

79  7 

23 

* 

351 

90 

9  * 

223 

DOWNBOUND 

385 

11 

60 

* 

778 

77 

* 

375 

90 

9  * 

902 

TOTAL 

746 

11 

64 

tt 

1575 

50 

* 

726 

90 

9  * 

1125 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

193 

8 

68 

* 

463 

0 

• 

192 

91 

8  * 

0 

DOWNBOUND 

214 

10 

59 

* 

492 

98 

* 

222 

90 

9  * 

723 

TOTAL 

407 

9 

63 

* 

955 

50 

* 

414 

91 

8  * 

723 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-45X 

■  53X 

-46X 

* 

-39X 

-38X 

* 

-42X 

-42X 

-45X  * 

-35% 

YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

5 

UPBOUND 

2158 

52 

35 

2668 

14 

1571 

65 

33  * 

385  *  / 

DOWNBOUND 

2178 

50 

33 

2641 

87 

1622 

65 

33  * 

3390  *  / 

TOTAL 

4336 

51 

34 

5309 

50 

3193 

65 

33  * 

3775  *  » 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

t 

UPBOUND 

1883 

47 

39 

2713 

18 

1437 

68 

31  * 

609  *  M 

DOWNBOUND 

1931 

46 

37 

2781 

81 

1530 

68 

31  * 

3345  •  * 

TOTAL 

3814 

47 

38 

5494 

50 

2967 

68 

31  * 

3954  *  V 

>■»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-12X 

-19X 

2X 

3X 

2X 

-  7% 

3X 

14%  * 

4%  *  V 

...........  V 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL  *  ■ 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

or  * 

I  0  U  R  T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL )  STA 

.LEG  VSLS  *  ^ 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

47 

.3 

.0 

15.5 

2 

3 

.  *  .**1 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

10 

.2 

.0 

2.6 

5 

89. t  *  .1 

YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  138  .2  .0  34.2  2.3  1.2 

CIIRRFNT  YEAR  1/86  THRU  12/86  101  .2  .0  25.8  .8  33.9 


1 


LOCK  &  DAM  24 
MISSISSIPPI  RIVER 
83  ST  LOUIS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


PACE  18 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(%) 

(X)  * 

(X> 

(X) 

(X)  • 

....  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

375 

8 

75  * 

2682 

52 

517 

95 

4  * 

2089 

*  DOWNBOUND 

444 

16 

77  * 

3416 

90 

652 

90 

8  * 

4359 

*  TOTAL 

819 

12 

76  * 

6098 

73 

1169 

92 

6  * 

6448 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

372 

1 

88  ♦ 

3182 

44 

549 

98 

0  * 

2167 

*  DOWNBOUND 

467 

8 

87  * 

4472 

90 

750 

95 

4  * 

5712 

*  TOTAL 

839 

5 

87  * 

7654 

71 

1299 

96 

2  * 

* 

7879 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

2% 

-56% 

17%  * 

25X 

22X 

1 1% 

16% 

55X  * 

.  * 

22X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

• 

*  UPBOUND 

1958 

30 

63  * 

13699 

42 

2493 

87 

10  * 

8622 

*  DOWNBOUND 

2007 

32 

63  * 

13185 

93 

2552 

85 

12  * 

174  78 

•  TOTAL 

3965 

31 

63  • 

26884 

67 

5045 

86 

11  * 

26100 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

• 

*  UPBOUND 

1989 

27 

67  * 

13829 

46 

•  2497 

89 

9  • 

9463 

*  DOWNBOUND 

2103 

30 

66  * 

14255 

92 

•  2709 

88 

10  * 

18698 

*  TOTAL 

4092 

29 

66  * 

28084 

69 

*  5206 

88 

10  * 

.  * 

28161 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

3X 

-4% 

8X  * 

4X 

7X 

*  3X 

5X 

-10X  * 

7X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

382 

2.3 

1.4 

890.6 

15.6 

2.4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

529 

3.4 

2.5 

1847.9 

140.8 

12.0 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1610 

2.8 

1.8 

4596.6 

89.8 

3.0 

•CURRENT  year  1/86  THRU  12/86 

1728 

2.7 

1.7 

4799.5 

140.8 

5.7 

•  • 
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LOCK  t  DAM  25 
MISSISSIPPI  RIVER 
83  ST  LOUIS 
LOUER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

k*l 

* 

LCKGES  LCKGES 

******** 

LCKGES 

k*i 

* 

k**»  ****** 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

421 

11 

67 

2698 

52 

* 

553 

93 

4 

* 

2081 

DOUNBOUNO 

49  8 

20 

69 

3455 

89 

* 

668 

89 

7 

* 

4397 

TOTAL 

919 

16 

68 

6153 

73 

• 

1221 

91 

6 

* 

6478 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

414 

1 

79 

3204 

44 

* 

580 

97 

0 

* 

2156 

DOUNBOUNO 

526 

11 

77 

4488 

90 

* 

781 

95 

3 

* 

5742 

TOTAL 

940 

7 

78 

7692 

71 

* 

1361 

96 

2 

* 

7898 

•>>»>  PERCENT 

CHANCE  <<<« 

2X 

-55X 

17X 

25X 

21X 

* 

1 1X 

17X 

•  58X 

* 

21X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

• 

UPBOUNO 

25/2 

45 

48 

13719 

42 

* 

2695 

82 

15 

• 

8649 

DOUNBOUNO 

2596 

46 

48 

13212 

93 

* 

2698 

81 

16 

* 

17459 

TOTAL 

5168 

45 

48 

26931 

67 

* 

5393 

81 

15 

• 

26106 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

2674 

42 

49 

13840 

46 

* 

2761 

83 

15 

* 

9463 

DOUNBOUNO 

2798 

44 

49 

14261 

92 

* 

2923 

82 

15 

• 

18696 

TOTAL 

5472 

43 

49 

28101 

69 

• 

5684 

83 

15 

* 

23159 

*>'>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5X 

OX 

BX 

4X 

7X 

* 

5X 

6X 

4X 

• 

7X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

•  .... 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOWS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  vsls 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

625 

1.1 

1 

.  1 

706.8 

19.6 

2.3 

•CJPPEWT  QTR 

• 

10/86  THRU  12/86 

733 

2.7 

2 

7 

2013.2 

82  6 

8.2 

•  r  t  A  h 

0  0  A  T  t 

•PREVIOUS  YFAR 

1/85  THRU  12/85 

24  7/ 

2.0 

1 

.9 

5000.8 

111.6 

3.5 

•CURRENT  YEA. 

1/86  THRU  12/86 

2700 

1.5 

1 

.5 

4218.5 

82.6 

4  .  C 
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LOCK  &  DAM  26 
MISSISSIPPI  RIVER 
83  ST  LOUIS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

lckges  lckges 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

1  TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

FOUR’H  QUARTER 

(X) 

<  %>  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

UPBOUNO 

628 

0 

94  * 

6924 

46 

1068 

99 

0  * 

4860  * 

DOWNBOUND 

687 

0 

97  * 

7617 

91 

1193 

99 

0  * 

9975  * 

TOTAL 

1315 

0 

96  * 

14541 

70 

2261 

99 

0  * 

14835  * 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

531 

0 

96  * 

6820 

47 

977 

99 

0  * 

4  722  * 

DOWNBOUND 

638 

2 

96  * 

7954 

90 

1169 

99 

0  * 

10171  * 

TOTAL 

1169 

1 

96  * 

14  774 

70 

2146 

99 

0  * 

14893  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

•nx 

OX 

•  1 1X  * 

IX 

IX 

5X 

■  5X 

ox  * 

OX  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

2478 

0 

95  * 

27295 

43 

4243 

99 

0  * 

17796  * 

DOWNBOUND 

2527 

0 

96  * 

26836 

91 

4331 

99 

0  * 

35019  * 

TOTAL 

5005 

0 

96  * 

54131 

67 

8574 

99 

0  * 

52815  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  1 2/86 

* 

UPBOUND 

2431 

0 

97  * 

28072 

48 

4227 

99 

0  * 

20459  * 

DOWNBOUND 

2541 

0 

97  * 

28242 

90 

4398 

99 

0  * 

36209  • 

TOTAL 

4972 

0 

97  * 

56314 

69 

8625 

99 

0  • 

566*8  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

-OX 

-38X 

OX  * 

4X 

7X 

OX 

OX 

•  *  •  • 

60X  * 

7X  * 

(A'.L  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AvC 

S’AU 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

Of  * 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  S T  A 

LIED  VSLS  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

1265 

7.3 

7.2 

9239.8 

86.4 

2.4  • 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

1126 

14.2 

14.2 

1609<.  .4 

221.2 

6.6  * 

YEAR  TO  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

4806 

5.7 

5.7 

278-6.9 

86.4 

1.5  * 

•CuRRrNT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

4839 

6.2 

6.2 

30190.9 

221  .2 

4  2* 

■V  wV  .•»  .N  .V  .N.v.v  -N  AW.S.V.V.V  V,.;.  .V'.S'.V'.'  .vV.'.n'.v'a 


LOCK  &  DAM  26  AUK  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
83  ST  LOUIS 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 
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QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 


•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

UP BOUND 

506 

8 

62 

* 

839 

42 

605 

96 

2  * 

610 

* 

DOUNBOUNO 

/28 

39 

38 

* 

748 

64 

685 

81 

17  • 

725 

* 

TOTAL 

1234 

26 

48 

* 

1587 

53 

1290 

88 

10  • 

1335 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

499 

2 

77 

* 

1425 

47 

747 

98 

0  * 

1182 

* 

DOWN8CXJND 

667 

32 

55 

* 

1453 

69 

813 

89 

9  * 

1459 

* 

TOTAL 

1166 

19 

64 

* 

2878 

58 

1560 

93 

5  * 

2641 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<«•< 

-5% 

-31X 

26% 

* 

81% 

100% 

20% 

27% 

-38%  * 

97% 

* 

•  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

* 

★ 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2252 

36 

43 

* 

2558 

44 

2174 

82 

15  * 

2001 

* 

DOUNBOUND 

2599 

46 

36 

* 

2595 

62 

2348 

77 

21  * 

2491 

* 

TOTAL 

4851 

41 

39 

* 

5153 

53 

4522 

79 

18  * 

4492 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2335 

32 

48 

* 

2946 

46 

2295 

85 

13  * 

2300 

* 

DOWNBOUND 

2552 

40 

41 

* 

2980 

60 

2337 

81 

16  * 

2673 

* 

TOTAL 

4887 

36 

44 

* 

5926 

53 

4682 

83 

15  * 

4973 

* 

••»»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

•  10% 

13% 

* 

15% 

15% 

3% 

7% 

-14%  * 

10% 

A 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  * 
TOTAL  COMMER  RECRTN  * 


TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYEO  Of  OF 


********************************* 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OT 


TOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(all  vsl> 

STALLED  VSIS  * 

PPCv'IOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

592 

2.2 

2.2 

1321.9 

56.9 

2.7  • 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

749 

3.3 

3.3 

2521.8 

166.4 

16.9  * 

Y  E  A 

R  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

1908 

1 .4 

1.4 

2789.2 

62.1 

3.4  • 

CURRENT 

YEAR 

****** 

1/86  THRU 

12/86 

2168 

1 .6 

1.6 

3539.8 

166.4 

********** 

8.9  • 

************** • 

21 
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CHAIN  Of  ROCKS  LOCK  &  DAM  27 

MISSISSIPPI  RIVER 

B3  ST  LOUIS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X) 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UP80UND 

1380 

1 

83  * 

8710 

43 

1160 

97 

0  * 

5  741 

* 

DOWN  BOUND 

1589 

13 

75  * 

9423 

89 

1292 

92 

6  * 

12322 

* 

TOTAL 

2969 

7 

79  * 

18133 

67 

2452 

94 

3  • 

18063 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

993 

0 

89  * 

8640 

45 

916 

99 

0  * 

5981 

* 

DOUNBOUNO 

1045 

3 

89  * 

9565 

88 

979 

98 

1  * 

12271 

* 

TOTAL 

2038 

1 

89  * 

18205 

68 

1895 

98 

0  * 

18252 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-31X 

83* 

22X  * 

OX 

2X 

-  22X 

19X 

84X  * 

IX 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

5555 

8 

78  * 

33901 

41 

4634 

93 

3  * 

21601 

* 

DOWNBOUND 

5807 

12 

75  * 

33392 

88 

4802 

92 

5  • 

43536 

# 

TOTAL 

11362 

10 

77  * 

67293 

64 

9436 

93 

4  • 

65137 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

4072 

3 

87  * 

32663 

46 

3703 

98 

1  • 

23207 

* 

DOWNBOUND 

3965 

4 

87  • 

32045 

88 

3656 

97 

1  * 

41304 

* 

total 

8037 

3 

87  * 

64708 

67 

7359 

97 

1  * 

64511 

*>>>>  percent 

CHANGE  «<<< 

29X 

-74X 

-19X  * 

-3X 

OX 

•  22X 

18X 

***** 

•  71X  * 

OX 

*  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STAl  l 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

#  F  0  U  R  T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLFO  ‘,SLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

1897 

1.1 

.9 

2159.0 

9.6 

1  .2 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1351 

.9 

.7 

1305.1 

7.5 

36.4 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

6897 

1.8 

1  .4 

13091  .4 

74.6 

2.6 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

4844 

.8 

.5 

4105.5 

33.8 

10.0 

•  * 

22 
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CHAIN  Of  ROCKS  LK  &  OH  27  AX1 

MISSISSIPPI  RIVER 

83  ST  LOUIS 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(%) 

VESSEL 

TOWS 

(%> 

*« 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%> 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0  • 

0 

DOWNBOUND 

4 

100 

0 

* 

0 

0 

3 

0 

100  * 

0 

TOTAL 

4 

100 

0 

* 

0 

0 

3 

0 

100  • 

0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

386 

2 

72 

* 

607 

27 

362 

95 

1  • 

235 

DOWNBOUND 

599 

31 

55 

* 

825 

67 

480 

78 

17  * 

850 

TOTAL 

985 

19 

62 

* 

1432 

50 

842 

85 

10  * 

1085 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

525X 

775% 

0% 

* 

0% 

0% 

966% 

OX 

900%  * 

0% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1 

100 

0 

* 

0 

0 

1 

0 

100  * 

0 

DOWNBOUND 

18 

100 

0 

* 

0 

0 

11 

0 

100  * 

0 

TOTAL 

19 

100 

0 

* 

0 

0 

12 

0 

100  • 

0 

•CURRENT  YEAP 

1/86  THRU  12/86 

* 

★ 

UPBOUND 

1647 

26 

54 

* 

2098 

33 

1393 

82 

13  • 

1013 

DOWNBOUND 

2103 

35 

48 

* 

2659 

71 

1662 

77 

19  * 

2837 

TOTAL 

3750 

31 

51 

* 

4757 

54 

3055 

79 

16  * 

3850 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

636% 

136% 

0% 

* 

OX 

OX 

35BX 

OX 

216%  • 

OX 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STA 

.LED  VSLS 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61.0 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

255 

.2 

.  1 

74 

.6 

1.5 

72.2 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61.0 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

792 

1.9 

.8 

1564 

.0 

52.9 

193.5 

* 

*4 

*** 

**** 

*********4 

*  *******  A 

♦ 
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JONESVILLE  LOCK  &  DAM 
OUCHITA/BLACK  R1V 
B4  VICKSBURG 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

‘FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  ♦ 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

♦  UPBOUNO 

37 

0 

83 

102 

36 

43 

72 

0  * 

68 

*  DOUNBOUND 

37 

10 

86 

102 

68 

43 

72 

4  * 

99 

*  TOTAL 

74 

5 

85 

204 

52 

86 

72 

2  * 

......  * 

167 

*>»>  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

•100X 

•100X 

■100X 

■  100X 

-100X 

100X 

100X  ♦ 

•  100X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

♦PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

196 

20 

64 

405 

47 

270 

66 

9  • 

349 

*  DOUNBOUND 

183 

22 

68 

394 

57 

272 

65 

8  • 

320 

*  TOTAL 

379 

21 

66 

799 

52 

542 

65 

8  * 

669 

*>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

•100X 

-100X 

•100X 

•100X 

-100X 

-100X 

-100X 

-100X  * 

-100X 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

-'FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR  10/85  TH:,J  12/85 

7 

.2 

.0 

1 .4 

.6 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

45 

.2 

.0 

13.4 

2.3 

.0 

24 
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COLUMBIA  LOCK  t  DAM 
OUCH IT A/BLACK  R I V 
84  VICKSBURG 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

• 

• 

* 

i******* 

LCKGES 

TOTAL 

********* 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

10 

10 

90 

* 

22 

81 

* 

12 

75 

8  * 

24 

* 

•  DOWNBOUND 

10 

10 

80 

* 

19 

31 

* 

12 

75 

8  * 

8 

* 

•  TOTAL 

20 

10 

85 

* 

41 

58 

* 

24 

75 

8  * 

32 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-100X 

-100X 

-100X 

* 

•100X 

•100X 

* 

•100X 

-100X 

-100%  * 

- 1 00% 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

106 

48 

44 

* 

133 

87 

* 

101 

62 

25  * 

160 

* 

‘  DOWNBOUND 

92 

47 

41 

* 

109 

19 

* 

97 

56 

25  • 

32 

* 

*  TOTAL 

198 

47 

42 

* 

242 

56 

* 

198 

59 

25  • 

192 

* 

*>»>>  PERCENT  CHANGE  <«<< 

-100X 

-100X 

-100X 

* 

-100X 

-100X 

* 

-100% 

-100X 

-100%  * 

-100% 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

*  YEAR  TO  DATE 


‘PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  4  .0  .0 


.2 


.0 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB 
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FELSENTHAl  LOCK  &  DAM 
OUCHITA/BLACK  R1V 
BA  VICKSBURG 
LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


OUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 
(X)  (X) 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

125 

98 

1  * 

2 

50 

107 

1 

95  * 

0 

*  DOWNBOUNO 

115 

99 

0  * 

1 

100 

101 

0 

96  * 

1 

*  TOTAL 

240 

98 

1  * 

3 

66 

208 

1 

95  * 

1 

*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

-100X 

-100X 

100X  • 

■100X 

■  100X 

-100X 

100X 

100X  * 

-  100X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

* 

*  UPBOUND 

1087 

91 

5  * 

74 

91 

729 

11 

86  * 

65 

*  DOWNBOUNO 

1156 

90 

5  * 

85 

32 

802 

10 

86  * 

20 

*  TOTAL 

2223 

90 

5  * 

159 

60 

1531 

11 

86  * 

85 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

-100X 

•100X 

100X  * 

-100X 

-100X 

•  100X 

100X 

100X  * 

-100X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY 

AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

3 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

114 

.0 

******* 

.0 

** 

******* 

5.6 

.3 

2.0 

BARGES  BARGES 
TOTAL  LOADED 
(X) 


LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS 

(X)  (X)  * 


i 

i 


1 


CAL  ION  LOCK  t  DAM 

OUCH  IT A/BLACK  RIV 

B4  VICKSBURG 

LOWER  MISS  VALLEY  OIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TCWNAGt 

KTONS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

(.6 

60 

28 

16 

93 

39 

41 

53  * 

t; 

DOWN BOUND 

50 

66 

28 

17 

41 

46 

36 

58  * 

2 

TOTAL 

96 

63 

28 

33 

66 

85 

38 

56  * 

7 

»>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

•100% 

-  100X 

•100X 

•100X 

•100X 

•100X 

•  100X 

100X  * 

•100% 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

432 

92 

5 

30 

83 

349 

7 

64  * 

9 

DOWNBOUND 

432 

92 

6 

33 

57 

361 

6 

84  * 

10 

TOTAL 

864 

92 

5 

63 

69 

710 

7 

84  * 

19 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

100X 

•100% 

-  100X 

100X 

-100X 

-  100X 

•100% 

-100X  * 

■  100% 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STAI  L 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  STAKED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

27 

.0 

.0 

1.5 

.3 

.6 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

49 

.0 

*****  A 

* 

.0 

2.4 

.3 

csw 
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LOCK  &  DAM  6 

OUCH! TA/8LACK  RIV 

B4  VICKSBURG 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

# 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<<< 

OX 

OX 

OX 

* 

ox 

ox 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

* 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

OX 

k***i 

OX 

OX 

lr****i 

• 

»***< 

ox 

ox 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  COMMER  RECRTN 
(X)  (X) 


OX 


ox 


ox 


TONNAGE 

KTONS 


OX 


OX 


OX 


OX 


OX 


(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

* .  DELAYED  OE  OF 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


YEAR  TO  DATE 
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LOCK  &  DAM  8 

OUCH  IT A/BLACK  RIV 

B4  VICKSBURG 

LOWER  MISS  VALLEY  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  th:s 

l  OCK  * 

* 

« 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

OX 

ox 

OX  * 

OX 

OX 

* 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

* 

• 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

ox 

* 

r*« 

ox 

ox 

ox  * 

ox 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

. .  DELAYED  Of  OF  TIME  MAX  OF 

FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


TEAR  TO  DATE 


29 
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RED  RIVER  LOCK  &  DAM  #1 

RED  RIVER 

84  VICKSBURG 

LOUER  MISS  VALLEY  DIVISION 


*  quarterly  report 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

*  BARGES 

*  TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  • 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

** 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

• 

*  UPBOUND 

75 

4 

80 

* 

157 

96 

78 

93 

2  * 

185 

* 

*  DOWNBOUND 

70 

4 

58 

* 

139 

5 

74 

93 

2  • 

3 

* 

*  TOTAL 

145 

4 

69 

* 

296 

53 

152 

93 

2  * 

.  * 

188 

* 

* 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

•100X 

■100X 

•100X 

* 

•  100X 

■100X 

■  100X 

■  100X 

100X  * 

100X 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

*  UPBOUND 

550 

1 

80 

* 

1120 

97 

582 

91 

1  * 

1346 

* 

*  DOWNBOUND 

549 

2 

67 

* 

1085 

4 

585 

89 

1  * 

23 

* 

*  TOTAL 

1099 

2 

74 

* 

2205 

51 

1167 

90 

1  * 

.  * 

1369 

* 

* 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  «<<< 

******************************** 

-100X 

-100X 

•100% 

******1 

* 

***1 

-100% 

****** 

-100X 

******** 

•100X 

•100X 

-100X  * 

■  100X 

* 

•  * 

'(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSL S 

FOUR 

T  H  QUARTER 

PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU  12/85 

100 

.1 

.1 

16.2 

.8 

.0 

Y  E  A 

R  TO  DATE 

PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU  12/85 

801 

.1 

.1 

140.5 

5.0 

2.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  AUG  SEP 


00  DIVISION  OFFICE,  NEO  PAGES  31-33 

NEW  ENGLANO  DIVISION 


*  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  10/86  THRU  12/86: 

* 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  &  DAN  -  CHARLES  RIVER 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  &  DAN  AUX  1  -  CHARLES  RIVER 

*  CHARLES  RIVER  LOCKS  &  DAN  AUX  2  -  CHARLES  RIVER 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 
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TROY  LOCK  &  DAM 
HUDSON  RIVER 
E3  NEW  YORK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES 

*  * 

ICKGFS 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

total 

COMMFR 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

*  UPBOUND 

148 

70 

26 

42 

100 

142 

38 

54  * 

86 

*  DOWN BOUND 

387 

87 

10 

42 

0 

303 

18 

77  • 

0 

•  TOTAL 

535 

82 

15 

84 

50 

445 

24 

70  * 

86 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUND 

159 

69 

24 

44 

100 

166 

40 

45  * 

77 

*  DOWNBOUND 

431 

88 

10 

46 

8 

334 

20 

72  * 

3 

*  TOTAL 

590 

83 

14 

90 

53 

500 

27 

63  * 

.  .  * 

80 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

10X 

1 1X 

4% 

77. 

14X 

12X 

24X 

IX  * 

. * 

-  6X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

2336 

93 

6 

153 

92 

1458 

30 

66  * 

297 

*  DOWNBOUND 

2423 

93 

5 

131 

1 

1526 

23 

73  * 

2 

'  TOTAL 

4759 

93 

5 

284 

50 

2984 

26 

70  * 

299 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

2650 

94 

4 

141 

99 

1609 

12 

81  * 

288 

*  DOWNBOUND 

2696 

94 

4 

135 

4 

1621 

11 

81  * 

8 

*  TOTAL 

5346 

94 

4 

276 

52 

* 

3230 

11 

81  * 

....  * 

296 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

12* 

13X 

■  3% 

2X 

IX  * 

8X 

»•**< 

52X 

*** 

25X  * 

IX 

*  * 

'(AIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DEI  AY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL )  STALLED  VSLS  * 

* 

**  RE  V I OUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

48 

.0 

.0 

4.4 

.4 

.0 

•CURPENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

50 

.  1 

.0 

s  .o 

2.0 

1  .9 

*  YEAR  TC  DATE 

•PREVIOUS  •EAR  1/85  THRU  12/85 

151 

,  1 

.0 

17.2 

1  .8 

.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

160 

.  1 

** 

.0 

*  * 

19.3 

*  *** 

ft*** 

1552.0 

.9 

*  * 

NO  DA T A  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1985  JAN  FES  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  DEC 
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GREAT  BRIDGE  GUARD  LOCK 
ATLANT  1NTRCOASTAL 
E4  NORFOLK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

******* 

BARGES 

** 

LCKGES  LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

********** 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

495 

53 

31  * 

194 

53 

432 

48 

38  * 

94  * 

DOUNBOUND 

3084 

92 

4  * 

178 

48 

954 

21 

72  • 

83  * 

total 

3579 

87 

8  * 

372 

51 

1386 

29 

62  * 

177  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

494 

64 

28  * 

164 

54 

429 

38 

49  * 

99  * 

DOUNBOUND 

3742 

94 

4  * 

228 

34 

975 

19 

76  * 

75  * 

TOTAL 

4236 

91 

6  * 

392 

42 

1404 

25 

67  • 

174  * 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  *<<<< 

18X 

23X 

-  3X  * 

5X 

- 1 1X 

IX 

14X 

10X  * 

■IX  * 

•  YEAR 

0  0  A  T  E 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

6389 

86 

10  * 

876 

50 

3034 

26 

65  • 

466  * 

DOUNBOUND 

6706 

86 

9  • 

873 

43 

2967 

26 

64  * 

360  * 

TOTAL 

13095 

86 

10  * 

1749 

47 

6001 

26 

65  * 

326  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

6804 

86 

9  » 

957 

40 

3045 

27 

64  * 

400  ’ 

DOUNBOUND 

7710 

88 

8  * 

1034 

34 

3077 

26 

65  * 

349  * 

TOTAL 

14514 

87 

9  * 

1991 

37 

6122 

27 

64  * 

. * 

749  • 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

10X 

11X 

-  2X  * 

13X 

9X 

2X 

***********4 

5X 

**** 

1%  * 

********* 

97  • 

*********** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

10US 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STA 

*  LED  VSlS  * 

•IFIVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

300 

.0 

.0 

21.3 

.7 

* 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

291 

.0 

.0 

18.4 

.5 

*  r  c  a  r 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1340 

.0 

.0 

95.1 

.7 

•>  ,  * 
c  . 

•CURRENT  TEA- 

1/86  THRU  12/86 

1306 

.0 

******** 

.0 

** 

89.9 

**** 

.7 

2.9  • 

********** 
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DEEP  CREEK  LOCK 
DISMAL  SWAMP 
E4  NORFOLK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES 

BARGES 

*  LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

recrtn 

TOWS  *  TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL  COMMFR 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(%> 

(%)  * 

(%) 

•  (X) 

(X) 

*  .  . 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

16 

93 

6  *  1 

0 

*12  8 

83  * 

0  * 

DOWNBOUND 

161 

98 

0  *  0 

0 

*  89  1 

96  * 

0  * 

TOTAL 

177 

98 

0  *  1 

0 

*  101  1 

95  * 

0  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1 

0 

100  *  1 

100 

*  1  100 

0  * 

0  * 

DOWNBOUND 

0 

0 

0  *  0 

0 

*00 

0  * 

0  * 

TOTAL 

1 

0 

100  *  1 

100 

*  1  100 

0  * 

0  * 

★ . 

...  * 

* 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

99% 

100% 

OX  *  0% 

0% 

*  ■ 99X  50X 

« . . 

•  100%  * 

*  . 

ox  * 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

180 

90 

3  *  8 

50 

*  107  6 

84  * 

0  * 

DOWNBOUNO 

533 

96 

0  *  9 

66 

*  274  2 

94  * 

0  * 

TOTAL 

713 

95 

1  *  17 

58 

*  381  3 

91  * 

0  * 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

340 

98 

0  *  3 

33 

*  183  1 

93  * 

0  * 

DOWNBOUND 

209 

97 

1  *  3 

66 

*  106  2 

9?  * 

0  * 

TOTAL 

549 

98 

1  •  6 

50 

*  289  2 

93  * 

0  * 

*  .  ...... 

.  * 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

-23X 

■20% 

■45%  *  -64% 

70% 

*  24X  53X 

■  22X  • 

ox  * 

•TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DF1 AY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  * 

*  ........ 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX  OF  * 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 

(TOWS)  (AIL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

.  • 

* c  0 F V I OU S  OTR 

10/85  THRU  12/85 

1 

.0 

.0 

.0 

.  1 

.0  * 

*C'JRPENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  * 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  t£AR 

1/85  THRU  12/85 

10 

.  o 

0 

.7 

.5 

.0  * 

*  C'JR  •' r  N  T  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

6 

.  0 

.0 

.5 

.2 

.0  * 

NO  TAT*  t'i  PORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  AUG  SEP 

NO  CA  r  A  ^  f  P -  D  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  f  f  g  MAR  StP  NOV  DEC 
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SOUTH  HILLS  LOCK 
DISMAL  SWAMP 
E4  NORFOLK 
NORTH  ATLANTIC  DIVISION 

****************************************************  ********************************************************* 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(%)  * 

(%) 

* 

(%) 

(%)  * 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

« 

* 

Uf’BOUNC 

9 

as 

11  * 

1 

0 

* 

9 

11 

77  * 

0 

* 

* 

DOUNBC*JNr 

15? 

99 

0  * 

0 

0 

* 

78 

1 

97  • 

u 

* 

★ 

TOTAL 

166 

98 

o  • 

1 

0 

* 

87 

2 

95  • 

0 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

* 

* 

* 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•  100% 

•  100% 

•  100%  * 

■  100% 

0% 

* 

■  100% 

•  100% 

- 100%  * 

0% 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

351 

99 

0  • 

1 

0 

* 

191 

1 

97  * 

0 

• 

* 

DOWNBOUND 

305 

99 

0  * 

1 

0 

* 

162 

1 

95  * 

0 

* 

* 

TOTAL 

656 

99 

0  * 

2 

0 

* 

353 

1 

96  • 

0 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

325 

99 

0  * 

1 

0 

* 

177 

0 

97  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

186 

98 

1  * 

2 

50 

* 

98 

2 

95  • 

0 

* 

* 

TOTAL 

511 

99 

0  • 

3 

33 

* 

275 

1 

97  • 

0 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<* 

•22% 

•22% 

50%  * 

50% 

0% 

* 

-22% 

-25% 

-21%  * 

0% 

* 

************************************************************************************************************* 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  OELAY  DELAY  AVG  STALL 

* .  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF  * 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS  » 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  1  .0  .0  .0  1.2  .0  * 


v  E  A  R  TO  DATE 


DEVIOUS 

YEAR 

1/85 

THRU 

12/85 

1 

.0 

.0 

.0 

2.5 

c.  * 

•CURRENT 

YEAR 

1/86 

THRU 

12/86 

3 

.0 

.0 

.2 

2.  ’ 

.  :•  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  AUG  SEP  OCT 

NO  DATA  RFP'iPTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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BLACK  ROCK  LOCK 

BLK  ROCK  CH/TONAWANDA 

FI  BUFFALO 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . . 

•fourth  quarter 

#  . . . . 

‘PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

<X)  (X)  *  (X) 


* 

UPBOUND 

284 

86 

10  * 

30 

20 

156 

24 

68  * 

56 

★ 

DOWNBOUND 

485 

92 

6  * 

36 

77 

231 

15 

79  * 

168 

* 

TOTAL 

769 

90 

8  * 

66 

51 

387 

19 

75  • 

224 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

134 

88 

1  * 

2 

50 

165 

16 

70  * 

7 

* 

DOWNBOUND 

303 

91 

4  * 

14 

100 

310 

9 

85  * 

92 

TOTAL 

437 

90 

3  « 

16 

93 

475 

11 

80  * 

99 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-43X 

-43X 

•  74X  * 

-75X 

■  55X 

22X 

■  24X 

3  OX  * 

5SX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

• 

UPBOUND 

6004 

98 

0  * 

57 

12 

1809 

26 

69  * 

65 

DOWNBOUND 

5649 

98 

1  * 

81 

82 

1654 

7 

89  • 

456 

TOTAL 

11653 

98 

1  * 

138 

53 

3463 

17 

79  * 

521 

•CURPENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

4323 

98 

0  * 

29 

3 

1859 

22 

73  * 

8 

DOWNBOUND 

4339 

98 

1  * 

52 

86 

1938 

18 

77  * 

353 

TOTAL 

8662 

98 

0  * 

81 

56 

3797 

20 

75  * 

361 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

25X 

-25X 

-38X  * 

•41X 

■  37X 

9X 

29X 

4X  * 

3  OX 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY 

AVG  STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED 

VSL  S 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

20 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1 

.0 

.0 

0 

.5 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

30 

.0 

.0 

.6 

.8 

3 .8 

•CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

26 

.0 

.0 

.4 

.5 

.0 

•  *  *  • 

LCKGES  LCKGES  1CKGES 
TOTAL  COMMER  RECRTN 


(X) 


(X) 


TONNAGE 

KTONS 


NO  DATA  RFPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THF  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR 
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CHICAGO  LOCK 
CHICAGO  HARBOR 
F2  CHICAGO 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

********* 

BARGES  * 

******* 

LCKGES 

******** 

LCKGES 

********** 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UP BOUND 

365 

76 

4  * 

18 

72  * 

811 

13 

17  * 

40 

•  DOWNBOUND 

2189 

96 

0  * 

14 

50  * 

1127 

3 

* 

CO 

33 

*  TOTAL 

2554 

93 

1  * 

32 

62  * 

1938 

7 

35  * 

73 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX  • 

OX 

OX  * 

OX 

OX 

ox  • 

0% 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

10423 

94 

0  * 

95 

77  • 

7174 

33 

30  * 

192 

*  DOWNBOUND 

10588 

94 

0  • 

96 

46  * 

6744 

28 

32  * 

131 

*  TOTAL 

21011 

94 

0  • 

191 

62  * 

13918 

31 

31  • 

323 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

o 

* 

OX 

0%  • 

OX 

0% 

0%  * 

0% 

AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


(ALL  IIMCS  EXPRESSED  IN  HOURS) 

FOURTH  QUARTER 
CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 
YEAR  TO  DATE 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


ft*********************************** 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


TIME 

(TOWS) 


MAX  OF 

(ALL  VSL)  STALLED  VSLS  * 


K 


.0 


.8 


24.0 


.0 


95 


.0 


.0 


3.6 


48.0 


.0 


NO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 


F3  DETROIT 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGES  40-56 


*  NO  DATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  10/86  THRU  12/86: 


DE  PERE  LOCK  &  DAM  -  FOX  RIVER 
LITTLE  KAUKAUNA  LOCK  &  DAM  -  FOX  RIVER 
RAP  IDE  CROCHE  LOCK  ANO  DAM  -  FOX  RIVER 
KAUKAUNA  LOCK  1  -  FOX  RIVER 
KAUKAUNA  LOCK  2  -  FOX  RIVER 
KAUKAUNA  LOCK  3  -  FOX  RIVER 
KAUKAUNA  LOCK  4  •  FOX  RIVER 
KAUKAUNA  LOCK  5  -  FOX  RIVER 
LITTLE  CHUTE  LOCK  2  -  FOX  RIVER 
LITTLE  CHUTE  COMB  LOCKS  UPPER 
LITTLE  CHUTE  COMB  LOCKS  LOWER 
CEDARS  LOCK  AND  DAM  -  FOX  RIVER 
APPLETON  LOCK  1  -  FOX  RIVER 
APPLETON  LOCK  2  -  FOX  RIVER 
APPLETON  LOCK  3  •  FOX  RIVER 
APPLETON  LOCK  4  -  FOX  RIVER 
MENASHA  LOCK  AND  DAM  •  FOX  RIVER 


FOX  RIVER 
FOX  RIVER 


»***»**»«*«»**********•»»*»***»**«»****»»***»**»**»»»*«***»»*»*»*******»••*****»*****»*»*»»»**** 


40  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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ALANSON  LOCK 
THE  INLAND  ROUTE 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

* 

LCKGES 

********* 

LCKGES 

LCKGES  * 

********* 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(%) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

15 

100 

0 

0 

0 

* 

132 

0 

100  * 

C 

* 

DOWNBOUND 

11 

100 

0 

0 

0 

* 

130 

0 

100  * 

0 

* 

TOTAL 

26 

100 

0 

0 

0 

* 

262 

0 

100  • 

0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

6 

100 

0 

0 

0 

* 

114 

0 

100  * 

0 

DOWNBOUND 

8 

100 

0 

0 

0 

* 

125 

0 

100  * 

0 

TOTAL 

14 

100 

0 

0 

0 

* 

239 

0 

100  * 

0 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

•46X 

-46X 

0% 

ox 

ox 

* 

8% 

0% 

-8%  * 

0% 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1668 

98 

0 

0 

0 

* 

4092 

15 

115  » 

0 

DOWNBOUND 

1590 

99 

0 

0 

0 

* 

4012 

14 

114  * 

0 

TOTAL 

3258 

99 

0 

0 

0 

* 

8104 

14 

114  * 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1951 

99 

0 

0 

0 

* 

4047 

0 

100  • 

0 

DOWNBOUND 

1910 

99 

0 

0 

0 

* 

4095 

0 

100  * 

0 

TOTAL 

3861 

99 

0 

0 

0 

* 

8142 

0 

100  * 

0 

*>>•■;  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

18X 

18% 

ox 

ox 

ox 

* 

OX 

-100X 

-12%  * 

0% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•W.'IOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

•CUPRFNT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  year  t 

0  DATE 

*PPE VIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•CURRENT  W  *  - 

1/86  THRU  12/86 

0 

.0 

*** 

.0 

**t 

***** 

*** 

******** 

.0 

*** 

****** 

.1 

********* 

.0 

********  * 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  fOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  NOV  DEC 
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MACARTHUR  LOCK 
ST  MARYS  RIVER 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

316 

0 

97  * 

311 

21 

405 

89 

0  * 

923 

* 

DOWNBOUND 

342 

0 

94  * 

359 

90 

359 

86 

0  * 

5634 

• 

TOTAL 

658 

0 

95  • 

670 

58 

764 

87 

0  * 

6557 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

361 

1 

91  * 

336 

15 

468 

87 

o  • 

477 

* 

DOWNBOUND 

404 

0 

87  * 

398 

92 

410 

87 

0  * 

6322 

* 

TOTAL 

765 

1 

89  • 

734 

57 

878 

87 

0  * 

6799 

*>>>>  percent 

CHANGE  <<<« 

16X 

100X 

8%  * 

9X 

7X 

14X 

14X 

-100%  * 

3X 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1146 

3 

94  * 

1101 

22 

2180 

85 

1  • 

3198 

* 

DOWNBOUND 

1177 

2 

95  * 

1244 

86 

1402 

77 

2  * 

19358 

* 

TOTAL 

2323 

2 

94  • 

2345 

56 

3582 

82 

1  • 

22556 

•Current  year 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1117 

6 

88  * 

1007 

17 

2235 

90 

1  • 

1994 

★ 

DOWNBOUND 

1157 

4 

87  * 

1102 

89 

1299 

82 

4  * 

18179 

* 

TOTAL 

2274 

5 

87  * 

2109 

55 

3534 

87 

2  * 

20173 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-2X 

86% 

•9%  * 

■10X 

•11% 

•1% 

******* 

***** 

4% 

*••* 

37X  • 

10% 

*  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

T  IME 

MAX 

Of 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALL  ED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

38 

.  1 

.0 

4.7 

1.8 

.6 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

59 

.1 

.0 

7.1 

4.0 

.4 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

171 

.2 

.0 

35.1 

3.8 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

178 

.1 

*«■  •  *•*  *• 

.0 

*  * 

20.7 

*  *  *  * 

**  *  ** 

4.0 

.3 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  *  EB  MAR 
NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 
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NEW  POE  LOCK 
ST  MARYS  RIVER 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

recrtn 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********* 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

.  * 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

446 

0 

9/ 

* 

44/ 

22 

486 

93 

0  * 

1346 

* 

*  DOWNBOUNO 

445 

0 

97 

* 

44/ 

85 

446 

93 

0  * 

14*.12 

* 

•  TOTAL 

891 

0 

97 

* 

894 

54 

932 

93 

0  * 

15758 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

495 

2 

91 

* 

462 

20 

532 

92 

0  * 

1599 

•  DOWNBOUNO 

494 

1 

89 

* 

465 

90 

487 

91 

0  * 

14631 

•  TOTAL 

989 

1 

90 

* 

92/ 

55 

1019 

92 

0  * 

16230 

*>»>  PERCENT  CHANGE  ««< 

10* 

800X 

3% 

* 

3X 

5X 

9X 

7X 

ox  * 

27. 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

1392 

0 

97 

* 

1402 

20 

1883 

91 

0  * 

4087 

*  DOWNBOUND 

1344 

1 

9/ 

* 

1344 

88 

1451 

88 

1  • 

47492 

*  TOTAL 

2/36 

1 

9/ 

* 

2/46 

53 

3334 

90 

1  * 

51579 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

•  UPBOUND 

1391 

3 

91 

* 

1304 

20 

1880 

94 

0  • 

4267 

•  DOWNBOUNO 

1350 

2 

91 

* 

1295 

89 

1407 

90 

2  * 

45171 

*  TOTAL 

2/41 

3 

91 

• 

2599 

54 

3287 

92 

1  * 

49438 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<«< 

OX 

206X 

-6X 

* 

-5X 

3X 

-IX 

IX 

38X  * 

■ux 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

40 

.3 

.0 

12.1 

6.2 

.3 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

4/ 

.2 

.0 

10.4 

4.0 

.3 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

133 

.3 

.0 

43.6 

11.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

131 

.2 

• 

.0 

** 

38.8 

**** 

9.4 

.5 

NO  DATA  REPORTEC  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR 
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DAVIS  IOCKOO 
ST  MARYS  RIVER 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•fourth  quarter 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL 

RECRTN  TOWS 

<%)  <%) 

* 

* 

* 

******4 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%) 

LCKGES 

TOTAL 

********* 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(%)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

3 

0  100 

* 

3 

0 

5 

60 

0  * 

0 

DOWNBOUND 

3 

0  66 

* 

2 

0 

3 

66 

0  * 

0 

TOTAL 

6 

0  83 

* 

5 

0 

8 

62 

0  * 

0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK 

* 

* 

•>..>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

-100% 

0%  -100% 

* 

-100% 

0% 

-100% 

- 100% 

0%  * 

OX 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

4 

0  100 

* 

4 

0 

12 

16 

0  * 

0 

DOWNBOUND 

5 

0  80 

* 

4 

25 

13 

30 

0  • 

5 

TOTAL 

9 

0  88 

• 

8 

12 

25 

24 

0  * 

5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK 

* 

* 

*>>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

100% 

0%  -100% 

* 

-100% 

100% 

100% 

100% 

0%  • 

100% 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

*  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  ST AL l ED  VSIS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

1 

.5 

.  1 

.5 

.5 

.0 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2 

.3 

.0 

.6 

.5 

.8 

NO 

DATA 

REPORTED 

FOR 

THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1985 

JAN 

FEB 

MAR  JUN  OCT 

NO 

DATA 

REPORTEO 

FOR 

THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1986 

JAN 

FEB 

MAR 

i 

I 
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SABIN  LOCKOO 
ST  MARYS  RIVER 
F3  DETROIT 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

******** 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

**« 

* 

******* 

LCKGES 

LCKGES 

******** 

LCKGES 

*** 

* 

******** 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

* 

•FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

0% 

OX 

OX 

OX 

OX 

* 

OX 

OX 

OX 

* 

0% 

* 

* 

•  YEA 

R 

0  DAT 

E 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

• 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

* 

* 

* 

* 

•>»»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

OX 

OX 

OX 

*« 

OX 

OX 

* 

t  +  * 

OX 

******* 

OX 

OX 

* 

** 

0% 

******** 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  OELAY  DELAY  AVG  STALL 

* .  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF  * 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS  • 


*  YEAR  TO  DATE 


************************************************************************************************************* 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  JUN  OCT 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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THOMAS  J  O'BRIEN 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

******* 

BARGES 

******* 

BARGES 

** 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(%)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

....  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

•  UPBOUND 

524 

27 

58  * 

880 

68 

467 

78 

20  * 

875 

*  DOUNBOUND 

1222 

68 

26  * 

948 

59 

687 

55 

44  • 

863 

*  TOTAL 

1746 

55 

36  * 

1828 

63 

1154 

64 

34  * 

1738 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

534 

34 

54  * 

829 

73 

463 

52 

46  * 

916 

*  DOUNBOUND 

1278 

72 

23  * 

849 

48 

660 

15 

83  * 

623 

*  TOTAL 

1812 

61 

32  * 

1678 

60 

1123 

31 

68  * 

* 

1539 

*»»  PERCENT  CHANGE  «<<< 

3% 

14% 

•  6X  * 

8% 

1 1X 

■  2% 

53X 

91X  * 

- 1 1X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

★ 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

8832 

84 

13  * 

3259 

64 

3565 

38 

60  * 

3087 

*  DOUNBOUND 

8833 

84 

13  * 

3283 

56 

3423 

40 

58  * 

2829 

*  TOTAL 

17665 

84 

13  * 

6542 

60 

6988 

39 

59  • 

5916 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

8878 

84 

12  * 

3457 

67 

3367 

36 

62  * 

3427 

*  DOUNBOUND 

8831 

84 

12  * 

3453 

53 

3282 

33 

65  * 

2787 

*  TOTAL 

17709 

84 

12  * 

6910 

60 

6649 

34 

64  * 

.  * 

6214 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

OX 

IX 

■  2X  * 

5X 

5X 

** 

4X 

16X 

**** 

2X  * 

5X 

*  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH  OUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

107 

.2 

.0 

30.9 

5.0 

1.6 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

126 

.2 

.0 

33.0 

.7 

.  1 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

488 

.2 

.0 

124.7 

5.0 

1  .2 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

548 

.2 

.0 

155.8 

4.5 

.3 

******* 

******* 

*« 

** 
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LOCK PORT  LOCK 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

* 

**************** 

ICKGES  ICKGES 

LCKGES 

* 

* 

******** 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

RECRTN 

K  1  UN  o 

‘FOUR 

T  H 

QUARTER 

(X) 

<X) 

* 

(X) 

* 

(%) 

(X) 

* 

* 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

624 

1 

84 

* 

2496 

85 

* 

575 

98 

0 

* 

3198 

* 

* 

DOWNBOUND 

781 

20 

68 

* 

2525 

35 

* 

635 

91 

8 

* 

1351 

* 

TOTAL 

1405 

12 

75 

* 

5021 

60 

* 

1210 

94 

4 

* 

4549 

* 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

555 

1 

87 

* 

2404 

87 

* 

551 

98 

1 

* 

3132 

* 

DOWNBOUND 

700 

20 

72 

* 

2360 

31 

* 

643 

78 

21 

* 

1118 

* 

TOTAL 

1255 

11 

79 

* 

4764 

59 

* 

1194 

87 

12 

* 

4250 

* 

•»»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•10% 

-m 

■  6X 

* 

-5X 

-5X 

* 

-IX 

■9* 

157X 

* 

•67, 

* 

*  YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2459 

16 

72 

* 

8259 

82 

* 

2070 

93 

6 

* 

10108 

* 

DOWNBOUND 

2658 

21 

68 

* 

8344 

36 

* 

2178 

91 

8 

* 

4636 

* 

TOTAL 

5117 

19 

70 

* 

16603 

59 

* 

4248 

92 

7 

14744 

* 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2563 

16 

73 

* 

9404 

87 

* 

2293 

92 

6 

12291 

* 

DOWNBOUND 

2727 

19 

72 

* 

9366 

31 

* 

2450 

86 

12 

4467 

* 

TOTAL 

5290 

18 

72 

* 

18770 

59 

* 

4743 

89 

9 

16758 

* 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

3* 

•IX 

6X 

* 

13* 

12X 

* 

11* 

8X 

43X 

13* 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

HAA 

ur 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  vsls 

* 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

894 

1.8 

1 

.5 

1637.6 

24.6 

2.5 

* 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

769 

.9 

.7 

767.5 

11.2 

.9 

* 

•  Y  E  A 

R  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2942 

1.8 

1 

.5 

5474.1 

25.1 

3.1 

* 

•CURRENT 

Y£A^ 

1/86  THRU  12/86 

3116 

1.7 

* 

1 

.4 

** 

5480.0 

***** 

32.5 

******* 

** 

2.3 

******** 

* 

63 
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3 


A 
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BRANDON  ROAD  LOCK  S  DAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL 

RECRTN  TOUS 

(X)  (X) 

*  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

lckges  LCKGES 

TOTAI  COMMF  R 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X) 

TONNAGE 

K  TONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP80UN0 

639 

2 

83 

2569 

84 

598 

98 

1  * 

3253 

* 

DOUNBOUND 

759 

18 

68 

2555 

37 

647 

90 

8  * 

1445 

* 

TOTAL 

1398 

11 

75 

5124 

60 

1245 

94 

5  * 

4698 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

558 

1 

87 

2440 

86 

551 

98 

1  * 

3143 

• 

DOUNBOUND 

693 

21 

71 

2375 

32 

631 

78 

21  • 

1182 

* 

TOTAL 

1251 

12 

78 

4815 

60 

1182 

87 

12  * 

4325 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

-10X 

IX 

6X 

6X 

■  6X 

5X 

12X 

1 18X  * 

7X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

2738 

18 

66 

8522 

81 

2297 

90 

9  • 

10299 

* 

DOWNBOUNO 

2785 

20 

63 

8414 

39 

2312 

89 

10  * 

4994 

* 

TOTAL 

5523 

19 

64 

16936 

60 

4609 

89 

9  * 

15293 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

2669 

20 

69 

9591 

86 

2428 

89 

9  * 

12357 

# 

DOUNBOUND 

2785 

23 

68 

9429 

33 

2463 

86 

13  * 

4  738 

* 

TOTAL 

5454 

21 

68 

19020 

60 

4891 

87 

11  * 

17095 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

•  IX 

9X 

4X 

12X 

12X 

6X 

3X 

**  ** 

26X  * 

1 IX 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALL  D  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

773 

1.5 

.  1 

1230.6 

29.5 

6.2 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

675 

1.4 

.9 

953.2 

12.1 

1.3 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2658 

1.4 

.0 

3904 . 8 

29.5 

3.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

2730 

1.5 

***** 

* 

1.0 

4097.5 

»**#* 

24.0 

1.3 

k««****** 

*  * 

PAGE 


ORESDEN  ISLAND  LOCK  &  DAH 
ILLINOIS 

FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(%) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

** 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*4 

******* 

LCKGES 

TOTAL 

********* 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********* 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

<%)  ’ 

*  ft  *  *  it  ft  *  • 

TONNAGE 

XTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

• 

* 

UPBOUND 

57-. 

13 

76 

* 

2693 

82 

634 

93 

5  • 

3402 

* 

DOWN BOUND 

660 

25 

68 

• 

2670 

41 

674 

87 

12  * 

i  .'77 

• 

TOTAL 

1234 

19 

72 

* 

5363 

61 

1308 

90 

9  • 

o 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

* 

UPBOUND 

491 

8 

85 

* 

2612 

85 

579 

90 

6  * 

3359 

• 

DOWNBOUND 

604 

25 

70 

* 

2522 

37 

648 

71 

26  * 

1 50 1 

• 

TOTAL 

1095 

17 

77 

5134 

62 

1227 

80 

16  * 

-.860 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-11X 

-20% 

•5X 

* 

-4X 

-4X 

-6X 

16% 

74  X  * 

•  6>i 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

• 

* 

UPBOUND 

2922 

42 

51 

* 

8997 

79 

2495 

79 

19  • 

'  0782 

* 

DOWNBOUND 

3033 

45 

50 

• 

9025 

43 

2534 

78 

20  • 

6423 

* 

TOTAL 

5955 

43 

50 

* 

18022 

61 

5029 

79 

19  * 

17205 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

★ 

• 

UPBOUND 

3108 

43 

52 

* 

10164 

84 

2690 

79 

19  * 

13052 

• 

DOWNBOUNO 

3194 

44 

51 

• 

10009 

38 

2738 

75 

23  * 

6093 

* 

TOTAL 

6302 

44 

51 

* 

20173 

61 

54^8 

77 

21  * 

191  '.5 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

5X 

6% 

n 

* 

1 1X 

1 1X 

7X 

5% 

16%  * 

11% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

*  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

1  IME 

MAX 

DF 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(All 

VSL )  STA 

-LED  VSl 

PREVIOUS 

CURRENT 

QTR 

QTR 

10/85  THRU 

10/86  THRU 

12/85 

12/86 

530 

461 

1.6 

1.3 

.9 

.7 

882.3 

633.3 

12.2 

7.1 

YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

1714 

1.3 

.7 

2295.9 

14.0 

CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

1790 

1.3 

.7 

2388.7 

25.9 
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MARS  I ELLES  LOCK  &  DAM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

-  . . 

TOT  Al 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMFR 

RECRTN  * 

CONS 

*  c  0  U  R  T  H  OUARTER 

(X) 

(X)  * 

(%> 

* 

* 

(X) 

(%> 

* 

•FREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

> 

* 

* 

*  UPBOUND 

555 

10 

81  * 

2767 

77 

* 

686  94 

4  * 

3397 

*  DOWNBOUND 

630 

21 

71  * 

2697 

49 

* 

716  88 

10  * 

2 1 1 2 

*  TOTAL 

1185 

'6 

76  • 

5464 

63 

+ 

KG?  91 

7  * 

55C9 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

480 

8 

86  * 

2687 

79 

* 

618  86 

7  * 

332G 

*  DOWNBOUND 

557 

22 

73  * 

2530 

46 

* 

656  73 

19  * 

1824 

*  TOTAL 

1037 

16 

79  * 

5217 

63 

* 

1274  79 

13  * 

.  .  * 

5144 

■>»>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

12* 

•14% 

-8%  * 

4% 

4% 

* 

9%  -20% 

68%  * 

■b% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

*  UPBOUND 

2784 

43 

52  * 

9262 

74 

* 

2537  81 

17  * 

10769 

*  DOWNBOUND 

2955 

46 

49  * 

9348 

52 

* 

2625  79 

19  * 

7788 

'  TOTAL 

5  739 

44 

50  * 

18610 

63 

* 

5162  80 

18  * 

18557 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

2959 

43 

52  * 

10203 

78 

* 

2713  79 

18  * 

12656 

•  DOWNBOUND 

3139 

46 

50  * 

10117 

47 

* 

2815  76 

21  • 

7554 

*  TOTAL 

6098 

44 

51  * 

20320 

63 

* 

* 

5528  77 

19  * 

......  * 

20210 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

6X 

5% 

8%  * 

9* 

9% 

* 

7%  3% 

16%  * 

8% 

*  f  AL  L  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

S T  Al  L 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

OELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

648 

3.4 

2.4 

2219.3 

26.7 

1.3 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

476 

2.0 

1 . 1 

982.5 

11.0 

1.3 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1926 

2.8 

1.8 

5449.5 

26.9 

1  .8 

•C’RRINT  VEAR  1/86  THRU  12/86 

2033 

2.4 

1.6 

505  4.  P 

2«..  9 

1  .2 

66 
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STARVED  ROCK  LOCK  &  DAM 
ILLINOIS 

FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*************************************************************************************************** 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  * 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN  * 

*  F  0  U  R  T  H  0  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  *  (X)  *  (%)  (X) 

******  ***  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

• 

* 

UPBOUND 

541 

9 

83 

* 

3021 

71 

* 

708  93 

3 

* 

3443 

* 

DOUNBOUND 

618 

22 

70 

* 

2913 

54 

* 

739  87 

10 

♦ 

2^86 

* 

TOTAL 

1159 

16 

76 

* 

5934 

63 

* 

1447  89 

6 

* 

5929 

* 

♦CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

492 

10 

85 

* 

2900 

75 

* 

631  91 

7 

* 

3380 

* 

DOUNBOUND 

581 

24 

71 

* 

2739 

51 

* 

681  77 

20 

* 

2169 

* 

TOTAL 

1073 

18 

78 

* 

5639 

63 

* 

1312  84 

14 

* 

5549 

* 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-A 

IX 

-5X 

* 

-4X 

-4% 

* 

-9X  - 14X 

90X 

* 

•6% 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2886 

44 

51 

* 

10067 

68 

* 

2622  82 

15 

* 

10875 

* 

DOUNBOUND 

3022 

47 

49 

* 

10152 

57 

* 

2769  79 

19 

* 

9101 

• 

TOTAL 

5908 

45 

50 

* 

20219 

63 

* 

5391  80 

17 

* 

19976 

* 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2999 

43 

52 

* 

10872 

74 

* 

2811  80 

18 

* 

12729 

* 

DOUNBOUND 

3116 

45 

51 

* 

10829 

52 

* 

2919  77 

21 

* 

8768 

• 

TOTAL 

6115 

44 

51 

* 

21701 

63 

* 

5730  78 

19 

* 

21497 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

3X 

IX 

6X 

* 

7X 

8% 

* 

6X  3X 

20X 

* 

A 

* 

•A*********************************************************************************************************** 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX 

OF 

* 

*f  OURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

522 

2.7 

.5 

1419.5 

27.3 

1.9 

♦CURRENT  QTR 

*  ...  . 

10/86  THRU  12/86 

388 

1.4 

.6 

563.5 

8.9 

.7 

*  YEAR 

0  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1564 

2.4 

.2 

3801.8 

44.9 

3.7 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1637 

1.7 

** 

.9 

** 

2856.9 

24.0 

****** 

1.5 

******** 

- - - 


PEORIA  LOCK  &  DAM 
ILLINOIS 

FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  68 


*  QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 


‘FOUR 

T  H 

QUARTER 

<%) 

(*) 

* 

(*> 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

• 

* 

UPBOUND 

561 

3 

87 

* 

4074 

63 

636  42 

1  * 

4035 

* 

DOWNBOUND 

642 

16 

78 

* 

3921 

64 

678  42 

7  * 

3732 

* 

TOTAL 

1203 

10 

82 

* 

7995 

63 

1314  42 

4  * 

7767 

‘CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

514 

0 

92 

* 

4056 

68 

5  75  1 

0  • 

4235 

* 

DOWNBOUND 

529 

2 

90 

* 

3739 

61 

587  0 

1  * 

3335 

* 

TOTAL 

1043 

1 

91 

* 

7795 

64 

1162  1 

0  * 

...  • 

7570 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-13X 

-90S 

-4% 

« 

■2% 

-IX 

-11%  ■ 97S 

86X  * 

2X 

*  YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

• 

* 

‘PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2660 

32 

61 

* 

13578 

60 

2619  54 

12  * 

12907 

* 

DOWNBOUND 

2860 

36 

60 

* 

13711 

67 

2779  53 

16  * 

13698 

* 

TOTAL 

5520 

34 

60 

« 

27289 

64 

5398  53 

14  * 

26605 

‘CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2161 

14 

79 

• 

14686 

66 

2391  39 

6  * 

15280 

* 

DOWNBOUND 

2317 

18 

77 

* 

14591 

62 

2536  40 

8  * 

13481 

* 

TOTAL 

4478 

16 

78 

* 

29277 

64 

4927  40 

7  * 

28761 

*>?>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-  18X 

-61* 

4* 

• 

7* 

8* 

8X  SIX 

55X  * 

8X 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME  MAX  OF 

‘FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL )  stalled  vsls 

‘PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

324 

1.6 

.5 

526.2 

9.8 

1.8 

‘CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

141 

4.2 

.6 

592.7 

30.3 

1  .6 

*  YEA 

R 

0  DATE 

‘PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2091 

1.4 

.9 

3050.3 

24.0 

2.2 

♦CURRENT 

********  * 

YEAR 

**  *** 

1/86  THRU  12/86 

1048 

******* 

3.1 

*  « 

.9 

3262.2 

43.0 

1 .6 

LCKGES  l  CAGES 
TOTAL  COMMER 


LCKGES 

RECRTN 


TONNAGE 

KTONS 


68 
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LAGRANGE  LOCK  t  0AM 
ILLINOIS 

F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

r*«****ft* 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

* 

* 

* 

***************< 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

******4 

LCKGES 

RECRTN 

(%) 

** 

* 

* 

* 

********** 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

491 

1 

93 

* 

4332 

49 

* 

578 

46 

0 

* 

3428 

* 

DOWNBOUND 

609 

22 

76 

* 

4230 

82 

* 

642 

42 

9 

* 

5076 

* 

TOTAL 

1100 

13 

84 

* 

8562 

65 

* 

1220 

44 

5 

* 

8504 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

461 

0 

96 

* 

4383 

54 

* 

513 

1 

0 

* 

3671 

* 

DOUNBOUND 

475 

2 

94 

* 

4047 

78 

* 

513 

7 

0 

* 

4561 

* 

TOTAL 

936 

1 

95 

* 

8430 

65 

* 

1026 

4 

0 

* 

8232 

* 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-14X 

-93X 

-3X 

* 

-IX 

-IX 

* 

-15X 

92X 

-93X 

* 

-3X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•previous  year 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2450 

32 

64 

• 

14244 

47 

* 

2352 

50 

10 

* 

11000 

* 

DOUNBOUND 

2719 

37 

60 

* 

14464 

83 

* 

2526 

49 

14 

* 

17539 

* 

TOTAL 

5169 

35 

62 

* 

28708 

65 

* 

4878 

50 

12 

* 

28539 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1934 

17 

79 

* 

14811 

55 

* 

2081 

36 

6 

* 

13043 

* 

DOUNBOUND 

2100 

21 

76 

* 

14706 

79 

* 

2191 

35 

7 

* 

16966 

* 

TOTAL 

4034 

19 

78 

* 

29517 

67 

* 

4272 

35 

7 

* 

30009 

* 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-21X 

-57X 

•  2X 

* 

2X 

5X 

* 

-  12X 

38% 

-50X 

* 

5X 

* 

•(AIL  TIMES  EXPRESSEO  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL ) 

STALLED  VSLS 

* 

*prf/;ous  QTR 

10/85  THRU  12/85 

421 

1.2 

.5 

512.1 

9.5 

2.4 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

144 

2.2 

.3 

325.1 

13.0 

3.2 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

# 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2175 

1.4 

.9 

3211.5 

94.8 

12.6 

* 

•CURRENT  YEAF 

1/86  THRU  12/86 

1133 

1.6 

*4 

.5 

** 

1829.2 

****4 

24.0 

**** 

*  *  A 

** 

2.8 

* 

* 
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LOCK  &  DAM  11 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  OIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(%) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

....  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

•  UP80UND 

307 

30 

45  * 

1278 

61 

371 

83 

15  * 

1158 

*  DOWNBOUNO 

354 

35 

51  * 

1781 

90 

412 

80 

17  * 

2311 

*  TOTAL 

661 

33 

49  * 

3059 

78 

783 

81 

16  • 

3469 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

204 

22 

61  * 

1012 

66 

285 

71 

24  * 

1021 

*  OOWNBOUNO 

237 

24 

68  * 

1538 

89 

357 

71 

25  * 

1962 

*  TOTAL 

441 

23 

65  * 

2550 

80 

642 

71 

24  * 

.  .  * 

2983 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

-33% 

•53% 

•  m  * 

-16% 

-  14X 

-18% 

28% 

22%  * 

. * 

-14% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

2873 

71 

24  * 

7427 

44 

2266 

59 

39  * 

4888 

*  DOWNBOUNO 

2897 

71 

25  * 

7269 

94 

2238 

58 

40  * 

9832 

•  TOTAL 

5770 

71 

24  • 

14696 

69 

4504 

59 

40  * 

14720 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

2869 

74 

22  * 

6246 

58 

2134 

55 

43  * 

5391 

*  DOWNBOUNO 

2879 

73 

23  * 

6397 

91 

2181 

54 

43  • 

8441 

*  TOTAL 

5748 

73 

23  * 

12643 

75 

4315 

55 

43  * 

.  * 

13832 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

-OX 

3% 

•7%  * 

-13% 

-6X 

-  4% 

10X 

***** 

4X  • 

-  6% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

147 

1.7 

.8 

262.0 

11.5 

2.4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

135 

4.3 

2.0 

582.4 

25.0 

2.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

711 

1.4 

.6 

1003.7 

14.2 

2.3 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

******************************** 

688 

******** 

2.3 

******** 

1.1 

1586.1 

***** 

65.5 

7.3 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  12 
MISSISSIPPI  RIVER 
FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

•*•*•*•< 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

******** 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<X) 

r*l 

* 

* 

* 

******** 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********* 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

********* 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

★ 

UPBOUND 

278 

34 

51 

* 

1383 

63 

* 

342 

81 

16  * 

1285 

DOWNBOUND 

315 

38 

58 

* 

1889 

88 

* 

412 

79 

19  * 

2385 

TOTAL 

593 

36 

55 

* 

3272 

78 

* 

754 

80 

18  * 

3670 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

216 

22 

68 

* 

1211 

64 

* 

278 

80 

17  * 

1154 

DOWNBOUND 

267 

26 

70 

* 

1829 

91 

* 

383 

74 

23  * 

2350 

TOTAL 

483 

24 

69 

* 

3040 

80 

* 

661 

76 

21  * 

3504 

»>»  PERCENT  CHANGE  «<« 

-  18X 

-44X 

2X 

* 

■  7X 

-4X 

* 

-12X 

16X 

1%  * 

•4% 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2614 

69 

28 

* 

8141 

46 

* 

2246 

61 

37  * 

5474 

DOWNBOUND 

2666 

70 

28 

* 

7929 

93 

* 

2321 

59 

39  * 

10579 

TOTAL 

5280 

69 

28 

• 

16070 

69 

* 

4567 

60 

38  * 

16053 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

2636 

70 

27 

• 

7097 

56 

* 

2192 

58 

41  * 

6066 

DOWNBOUND 

2786 

72 

27 

* 

7259 

91 

* 

2348 

56 

42  * 

9462 

TOTAL 

5422 

71 

27 

* 

14356 

75 

* 

4540 

57 

41  * 

15528 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««<■ 

2X 

5X 

•IX 

• 

10X 

■  3X 

* 

-OX 

-5X 

7X  * 

-3X 

(AIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

T  IME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 


YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  658 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86  680 


934.8 

1181.6 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS 


OF  1985  JAN  FEB 
OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  13 
MISSISSIPPI  RIVER 
f 4  ROCK  ISLAND 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAI  rnMMPD 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  .  * 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UP8OUN0 

335 

44 

42  * 

1381 

63 

337 

83 

15  * 

1283 

* 

DOWN BOUND 

380 

48 

48  * 

1880 

88 

403 

81 

17  • 

2363 

* 

TOTAL 

715 

46 

46  * 

3261 

78 

740 

82 

16  * 

3646 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

200 

17 

73  * 

1193 

65 

263 

90 

9  * 

1157 

* 

DOWNBOUND 

265 

26 

70  • 

1837 

91 

367 

82 

16  * 

2365 

* 

TOTAL 

465 

22 

71  * 

3030 

80 

630 

85 

13  * 

* 

3522 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

34X 

■68X 

IX  * 

-  7X 

-4X 

14X 

11X 

-  30X  * 

-  .  *  . 

3X 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2864 

71 

25  • 

8149 

46 

2174 

64 

35  * 

5493 

* 

DOWNBOUND 

2842 

71 

26  • 

7921 

93 

2149 

63 

35  * 

10556 

• 

TOTAL 

5706 

71 

26  * 

16070 

69 

4323 

63 

35  * 

16049 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2906 

73 

24  * 

7106 

58 

2012 

64 

34  • 

6095 

* 

DOWNBOUND 

2967 

73 

25  * 

7294 

91 

2122 

63 

35  * 

9484 

* 

TOTAL 

5873 

73 

25  • 

14400 

75 

4134 

64 

35  • 

....  * 

155  79 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

2X 

5% 

-OX  • 

•  10X 

-  3X 

4X 

4X 

***** 

-  4X  * 

2X 

•  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(All 

VSL )  STALLED  vsls 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

131 

2.2 

.8 

793.3 

27.4 

4.9 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

125 

1.1 

.4 

149.5 

4.8 

1  .  1 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

613 

1.4 

.6 

917.1 

27.4 

4.2 

•CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

605 

******** 

1  .0 

******* 

.4 

661.7 

16.4 

3.7 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  fOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FES 
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LOCK  &  DAN  14 
MISSISSIPPI  RIVER 
FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

# 

* 

* 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

376 

31 

57 

* 

1789 

59 

426 

86 

12 

* 

1544 

* 

DOUNBOUND 

416 

34 

61 

* 

2297 

90 

495 

86 

12 

* 

2859 

* 

TOTAL 

792 

33 

59 

* 

4086 

76 

921 

86 

12 

* 

4403 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

308 

10 

74 

* 

1706 

58 

398 

89 

9 

* 

1460 

* 

OOWNBOUND 

380 

17 

78 

* 

2617 

91 

546 

83 

14 

* 

3302 

* 

TOTAL 

688 

14 

76 

* 

4323 

78 

944 

86 

12 

* 

4762 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-13X 

■62X 

11X 

* 

5X 

7X 

2X 

2X 

4X 

* 

8% 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2206 

49 

47 

* 

10001 

45 

2314 

78 

20 

* 

6634 

* 

DOUNBOUND 

2161 

48 

48 

* 

9719 

93 

2308 

77 

21 

* 

12414 

* 

TOTAL 

4367 

48 

47 

* 

19720 

68 

4622 

77 

21 

* 

19048 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1869 

43 

51 

* 

9027 

54 

2072 

7^ 

19 

* 

7173 

* 

DOUNBOUND 

1955 

45 

52 

* 

9324 

91 

2192 

78 

20 

* 

11808 

* 

TOTAL 

3824 

44 

52 

* 

18351 

73 

4264 

79 

19 

* 

18981 

* 

♦>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-  12X 

-19X 

•  4X 

* 

-6X 

-OX 

-  7X 

-5X 

-13X 

* 

-OX 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

*  F  0  U  R  T  H 

*  . 

quarter 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STA 

lLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

194 

1.5 

.6 

304.6 

24.0 

1.7 

* 

•CURRENT  QTR 

*  .  .  . . 

10/86  THRU  12/86 

295 

5.1 

2.8 

1512.8 

630.6 

115.5 

* 

*  YEAR 

10  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

973 

1.5 

.7 

1500.9 

25.1 

2.0 

* 

•CURRENT  YEA* 

1/86  THRU  12/86 

1049 

2.7 

.4 

2924.2 

630.6 

36.9 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  14  AUXILIARY  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
f 4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  * 

(%)  (S)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COHMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

*>»>>  percent 

CHANGE  <<<<< 

OS 

0% 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  * 

* 

ox 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3679 

100 

0 

* 

0 

0 

856 

0 

9V  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

3709 

99 

0 

* 

0 

0 

852 

c 

99  • 

0 

* 

TOTAL 

7388 

99 

0 

* 

0 

0 

1708 

0 

99  * 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3133 

99 

0 

* 

2 

0 

821 

0 

99  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

3133 

100 

0 

* 

0 

0 

817 

0 

ICO  * 

0 

* 

TOTAL 

6266 

99 

0 

* 

2 

0 

1638 

0 

99  * 

.  * 

0 

•>»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-15S 

-15S 

OX 

* 

OX 

ox 

4X 

77X 

*  ***< 

3X  • 

ox 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

*  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  Of 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  thru  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

0 

2.7 

***** 

* 

.0 

.0 

***Y 

>**♦• 

.0 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR  OCT  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  OCT  NOV  DEC 


MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


CXJARTERLT  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 


FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

'  (X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

270 

2 

79 

* 

1771 

64 

385 

96 

1  * 

1655 

DOWNBOUND 

306 

5 

84 

* 

2287 

87 

466 

95 

3  * 

2833 

TOTAL 

576 

3 

82 

* 

4058 

77 

851 

96 

2  * 

4488 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

293 

6 

77 

* 

1701 

62 

399 

93 

5  * 

1619 

DOWNBOUND 

369 

11 

81 

* 

2605 

88 

538 

89 

9  * 

3272 

TOTAL 

662 

9 

79 

* 

4306 

78 

937 

91 

7  * 

4891 

>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

14X 

169X 

11X 

* 

6X 

7X 

10X 

4X 

268%  * 

8% 

TEAR  1 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1222 

7 

82 

* 

9726 

49 

1853 

96 

2  * 

7044 

DOWNBOUND 

1227 

8 

81 

* 

9403 

91 

1815 

96 

2  * 

12142 

TOTAL 

2449 

8 

82 

* 

19129 

69 

3668 

96 

2  » 

19186 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1361 

13 

76 

* 

8932 

58 

1897 

92 

6  * 

7667 

DOWNBOUND 

1401 

14 

77 

* 

9185 

89 

1962 

92 

6  * 

11688 

TOTAL 

2762 

14 

76 

* 

18117 

74 

3859 

92 

6  * 

19355 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

12X 

94  X 

5X 

* 

-5X 

OX 

5X 

IX 

168X  * 

OX 

'(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

209 

1.7 

.7 

365.6 

10.9 

1.1 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

273 

2.6 

1 

.3 

725.3 

25.0 

1.1 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

945 

1.8 

.8 

1775.3 

12.4 

1  .  1 

CURRENT  TEAR 

1/86  THRU  12/86 

948 

1.7 

r  *  * 

.7 

1696.9 

25.0 

1  . 1 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 
TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS  * 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  15  AUXILIARY  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
FA  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


•  *  +  **  +  **  ************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* .  . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•fourth 

QUARTER 

c%) 

(%)  * 

(%) 

(%) 

(%) 

.  .  * 

'PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

- 

UPBOUND 

159 

61 

21  * 

44 

61 

122 

50 

50  * 

46 

* 

DOWNBOUND 

201 

75 

14  * 

47 

8 

146 

33 

65  * 

5 

* 

TOTAL 

360 

68 

17  * 

91 

34 

268 

41 

58  * 

51 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

« 

UPBOUND 

92 

28 

42  * 

50 

44 

88 

56 

37  * 

31 

* 

DOWNBOUND 

123 

55 

23  * 

41 

36 

105 

30 

66  * 

20 

*• 

TOTAL 

215 

43 

31  • 

91 

40 

193 

42 

53  * 

. * 

51 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-40% 

-62% 

6%  * 

0% 

19% 

27% 

25% 

-34%  * 

OX 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3309 

93 

3  * 

176 

49 

1402 

17 

82  * 

111 

• 

DOUNBOUND 

3296 

92 

4  * 

194 

17 

1466 

16 

82  * 

42 

* 

TOTAL 

6605 

93 

3  * 

370 

32 

2868 

16 

82  * 

153 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

« 

• 

UPBOUND 

3150 

91 

5  * 

200 

49 

1409 

18 

80  * 

148 

* 

DOWNBOUND 

3215 

92 

4  * 

176 

23 

1401 

17 

82  * 

57 

• 

TOTAL 

6365 

91 

4  * 

376 

37 

2810 

17 

81  * 

.  * 

205 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-3% 

-4% 

16%  • 

1% 

16% 

-  2X 

5% 

3%  * 

33% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•fourth 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

AIL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

6 

.2 

.0 

1.5 

.5 

.7 

•CURRENT  QTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

3 

.3 

.0 

.9 

.4 

.7 

YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

48 

.  1 

.0 

8.  7 

1.3 

.8 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

33 

.5 

.0 

fr**A*****« 

18.7 

12.4 

1.7 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1985 

JAN 

FEB  DEC 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1986 

JAN 

FEB 

1 
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LOCK  &  DAM  16 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOAOEO 

*  F  0  U  R  T  H  Q  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  *  (X) 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
UPBOUH 0 
DOWNBOUND 
TOTAL 

CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 
UPBOUND 


67  *  1924  63 

75  *  2474  86 

71  *  4398  76 

* 

77  »  1932  57 


DOWNBOUND 

381 

9 

85  * 

2969 

89  * 

572 

92 

5  * 

3723 

TOTAL 

702 

7 

81  * 

4901 

76  * 

999 

92 

5  * 

5423 

>>»  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

-2X 

-46X 

10X  » 

1 1X 

12X  * 

IX 

4X 

-31%  * 

12% 

YEAR  TO  DATE 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

« 

UPBOUND 

2044 

38 

53  * 

10613 

48  « 

2421 

79 

18  * 

7640 

DOWNBOUND 

2180 

43 

51  * 

10282 

89  * 

2448 

77 

20  * 

13068 

TOTAL 

4224 

41 

52  * 

20895 

68  * 

4869 

78 

19  * 

20708 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

2013 

37 

55  * 

10037 

56  * 

2347 

79 

18  * 

8342 

DOWNBOUND 

2236 

42 

53  * 

10369 

88  * 

2486 

78 

20  * 

13034 

TOTAL 

4249 

39 

54  * 

20406 

72  • 

4833 

79 

19  * 

21376 

»»  PERCENT  CHANGE  <<<« 

OX 

-IX 

4X  * 

-2X 

3X  * 

-OX 

OX 

-IX  * 

3% 

************************************************************************ 

*********************************** 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

stall 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

269 

2.9 

1 

5 

783.2 

48.3 

2.6 

CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 

376 

5.6 

3 

7 

2125.3 

330.4 

24.9 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1192 

1.7 

9 

2061.9 

48.3 

2.6 

CURRENT  YEAS  1/86  THRU  12/86 

1338 

3.8 

2 

2 

5115.7 

330.4 

26.0 

******  *******«*i»»*#*****#*****ir*itx* 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 
TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS 


************************************************************************************************************* 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  17 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
*★***★♦**★ ******* *★★***• 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

* 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

270 

7 

78  « 

2024 

64 

* 

397 

93 

* 

DOWNBOUND 

320 

16 

79  * 

2570 

85 

* 

496 

88 

* 

TOTAL 

590 

12 

78  * 

4594 

76 

* 

893 

91 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

282 

2 

* 

BO 

CO 

2070 

58 

* 

405 

9A 

* 

DOWNBOUND 

352 

9 

87  • 

3157 

89 

* 

576 

90 

* 

TOTAL 

634 

6 

85  • 

5227 

77 

* 

* 

981 

92 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

A 

-42X 

16X  * 

13X 

15X 

* 

9X 

1 1X 

*  YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1628 

32 

63 

* 

11206 

50 

* 

2198 

83 

* 

DOWNBOUND 

1716 

37 

60 

* 

10736 

88 

* 

2200 

81 

• 

TOTAL 

3344 

34 

61 

* 

21942 

69 

* 

4398 

82 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1502 

28 

66 

* 

10495 

57 

* 

2053 

84 

* 

DOWNBOUND 

1660 

34 

63 

* 

10852 

89 

* 

2203 

82 

* 

TOTAL 

3162 

31 

64 

* 

21347 

73 

* 

4256 

83 

LCKGES  • 

TONNAGE 

RECRTN  * 

(X)  * 

KTONS 

* 

4  * 

1928 

9  * 

3080 

6  * 

5008 

1  * 

1845 

7  * 

3973 

4  * 

5818 

•  20X  * 

16X 

14  * 

8383 

16  * 

13428 

15  * 

21811 

13  * 

8940 

15  * 

13664 

14  • 

22604 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««<  -5X  -14%  OX 


*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY 

* .  DELAYED  OF 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS 


-2X 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOWS 


3X  *  - 3X 


TOTAL  DELAY 
TIME 
(TOWS) 


2X 


-10X 


3X 


DELAY  AVG  STALL 
MAX  OF 

(ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  218  2.3  1.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86  344  6.6  4.2 


*  YEAR  TO  DATE 


502.0  30.5  4.1 

2301.1  326.5  26.5 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  1149  4.6  2.5  5290.6  92.2  6.2 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86  1192  4.7  2.7  5647.2  326.5  20.8 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  0AM  18 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES 

* 

TONNAGE 

* 

* . . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

TV 

* 

* 

UPBOUND 

305 

13 

68 

* 

1971 

63 

* 

431 

90 

7 

* 

1851 

* 

* 

DOWN BOUND 

35  7 

20 

74 

* 

2648 

85 

* 

541 

86 

11 

* 

3204 

* 

* 

TOTAL 

662 

17 

71 

* 

4619 

76 

* 

972 

88 

9 

* 

5055 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

288 

2 

80 

* 

2098 

57 

* 

415 

95 

1 

* 

1817 

' 

DOWNBOUND 

371 

11 

85 

* 

3309 

90 

* 

595 

90 

7 

* 

4192 

* 

TOTAL 

659 

7 

83 

* 

5407 

77 

* 

1010 

92 

4 

* 

6009 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

-OX 

•  55X 

15X 

* 

17X 

18X 

* 

3X 

8X 

-50% 

* 

18% 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2006 

43 

51 

* 

11437 

49 

* 

2409 

77 

20 

* 

8382 

* 

DOWNBOUND 

2059 

46 

50 

* 

11014 

89 

* 

2418 

76 

22 

* 

13911 

* 

TOTAL 

4065 

45 

50 

* 

22451 

69 

* 

4827 

77 

21 

* 

22293 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

★ 

* 

UPBOUND 

1980 

45 

50 

* 

10808 

56 

* 

2310 

76 

22 

* 

8945 

* 

DOWNBOUND 

2094 

47 

50 

* 

11181 

89 

* 

2420 

76 

21 

* 

14169 

# 

TOTAL 

4074 

46 

50 

* 

21989 

73 

* 

4730 

76 

21 

* 

23114 

* 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

OX 

3X 

-OX 

* 

-  2X 

3X 

* 

-2X 

-2X 

-0% 

* 

3% 

* 

******************************************************************************************«***#****+*+******* 


*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 

*  .  DELAYEO  OF  OF  TIME  MAX  OF  * 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYEO  TOWS  ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS  * 


•PREVIOUS 

OTR 

10/85  THRU 

12/85 

238 

1.8 

.9 

451.4 

22.3 

2.0 

•CURRENT 

* . . 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

363 

1.9 

1.2 

698.7 

7.8 

1.8 

•  Y  E  A 

R  T 

0  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

1139 

1.6 

.8 

1860.4 

22.3 

1  .7 

•CURRENT 

YEY  n 

1/86  THRU 

12/86 

1212 

2.1 

1.2 

2662.1 

34.1 

2.4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  19 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

* 

BARGES 

BARGES 

*« 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

*  -  .  . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(%) 

* 

(%> 

* 

(%) 

(%) 

*  .  .  .  .  ... 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  1 HRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

279 

4 

75 

* 

2090 

62 

* 

260 

93 

3  * 

1944 

* 

DOWNBOUND 

349 

17 

77 

* 

2796 

87 

• 

331 

86 

1 1  * 

3440 

* 

TOTAL 

628 

11 

76 

* 

4886 

76 

* 

591 

89 

8  • 

5384 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

308 

2 

80 

* 

2367 

52 

* 

288 

93 

3  * 

1907 

* 

DOWNBOUND 

398 

12 

83 

* 

3642 

91 

* 

378 

83 

13  * 

4690 

* 

TOTAL 

706 

7 

82 

* 

6009 

76 

* 

666 

8  7 

9  * 

6597 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

12% 

-24% 

21% 

* 

22% 

21% 

* 

12% 

10% 

29%  * 

22% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

« 

* 

UPBOUND 

1689 

32 

60 

* 

12040 

47 

* 

1396 

79 

18  * 

B400 

* 

DOWNBOUND 

1765 

35 

59 

* 

11587 

90 

* 

1417 

76 

21  ‘ 

14842 

* 

TOTAL 

3454 

33 

60 

* 

23627 

68 

* 

2813 

78 

19  * 

23242 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1595 

28 

64 

* 

11597 

51 

* 

1374 

79 

18  * 

8879 

* 

DOWNBOUND 

1725 

32 

62 

* 

11958 

91 

* 

1468 

74 

23  • 

15410 

* 

TOTAL 

3320 

30 

63 

• 

23555 

71 

* 

2842 

76 

21  * 

24289 

. * 

*'>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•3% 

-13% 

1% 

* 

-0% 

4% 

* 

1% 

■OX 

**•* 

6%  * 

4% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

*  .  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

202 

9.0 

3.8 

1822.1 

139.8 

33.7 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

285 

1 . 1 

.5 

340.0 

8.0 

2.5 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

839 

2.8 

1.1 

2421.8 

139.8 

16.3 

•CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

893 

******** 

1  .0 

** 

.4 

******* 

** 

916.8 

24.5 

1.8 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  20 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
*************************** 


***************************’ 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . 

•FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

*  UPBOUND 

*  DOWNBOUND 

*  TOTAL 
•CURRENT  QTR  10/86  1 HRU  12/86 

*  UPBOUND 

*  DOWNBOUND 

*  TOTAL 


560 

3 

62 

* 

2194 

60 

429 

14 

66 

* 

2884 

88 

789 

9 

64 

* 

* 

5078 

76 

380 

1 

72 

* 

2541 

50 

469 

10 

78 

* 

3797 

92 

849 

6 

75 

* 

6338 

75 

* 


LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

(X) 

(X)  * 

* 

* 

* 

* 

* 

478 

96 

1  * 

'9S8 

* 

591 

91 

6  * 

3577 

* 

1069 

93 

4  * 

5535 

* 

* 

* 

508 

98 

0  * 

1942 

* 

701 

91 

7  * 

4907 

* 

1209 

94 

4  * 

6849 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

7X 

-28X 

25X  * 

24X  23X 

* 

* 

13X 

13X 

31%  * 

* 

23% 

* 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1801 

25 

59  * 

12299  46 

* 

2360 

87 

10  * 

8414 

* 

DOWNBOUND 

1832 

28 

60  • 

11821  91 

* 

2351 

86 

11  * 

15249 

* 

* 

TOTAL 

3633 

27 

60  * 

24120  68 

* 

47H 

87 

11  * 

23663 

* 

•CURRENT  year 

1/86  THRU  12/86 

★ 

* 

* 

UPBOUND 

1686 

24 

63  • 

11901  50 

« 

2231 

88 

ID  * 

8920 

* 

* 

DOWNBOUND 

1805 

28 

62  • 

12334  91 

* 

2408 

85 

13  • 

15934 

* 

* 

TOTAL 

3491 

26 

63  * 

24235  71 

* 

* 

4639 

87 

11  # 

.  * 

24854 

* 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

-3X 

-6X 

OX  * 

OX  4%  * 

•IX 

-IX 

3X  • 

5% 

* 

************************************************************************* 

********************************** 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL  )  STALLED  VSLS 

* 

* 

•PRFVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

268 

4.5 

2.3 

1207.4 

58.6 

5.6 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

387 

2.8 

1.7 

1111.2 

25.1 

2.4 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1064 

2.3 

1.1 

2470.8 

58.6 

4.7 

* 

•CURRENT  YEA- 

1/86  THRU  12/86 

1124 

2.8 

1  .4 

3157.0 

87.6 

3.4 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  21 
MISSISSIPPI  RIVER 
F4  ROCK  ISLAND 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*«**  +  *«  ******************* ******* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X 

) 

(X)  * 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

341 

6 

7? 

2418 

55 

4  79 

96 

3  * 

1998 

* 

DOUNBOUND 

410 

16 

76 

3104 

88 

609 

91 

7  * 

3868 

* 

TOTAL 

751 

1 1 

74 

5522 

74 

1088 

93 

5  * 

5866 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

« 

UPBOUND 

371 

0 

81 

2879 

45 

531 

98 

0  * 

1984 

* 

DOWNBOUND 

463 

8 

84 

4113 

91 

731 

93 

5  * 

5295 

* 

TOTAL 

834 

4 

83 

699? 

72 

1262 

95 

3  * 

7279 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

m 

-55X 

24X 

26X 

23X 

15X 

1 8X 

31X  * 

24X 

*  YEA 

R  T 

0  V  T  E 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1874 

32 

59 

12697 

44 

2386 

86 

12  * 

834  3 

* 

DOUNBOUNO 

1884 

33 

60 

12241 

93 

2423 

85 

13  * 

1607l. 

* 

TOTAL 

3758 

32 

60 

24938 

68 

4809 

85 

15  • 

244 1  7 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

• 

UPBOUND 

1807 

26 

64 

12669 

47 

2402 

88 

• 

8963 

* 

DOWNBOUNO 

1915 

29 

64 

13057 

92 

2586 

87 

•  1  • 

1  76  ’5 

* 

TOTAL 

3722 

28 

64 

25726 

70 

4988 

88 

1 1  • 

26C58 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-OX 

-  15X 

6X 

3X 

6X 

3X 

6X 

1 3'4  * 

6X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DFIA* 

TOTAL  DELAY 

OF  L  A  V  AVG 

STAl  ; 

DELAYED 

OF 

OF 

time 

•FOUR 

* . 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWC 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL  )  STALLED  VSlS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

275 

1 

.8 

464 

.2 

17  7 

2.7 

•CURRENT 

* . 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

415 

3.5 

.  1 

149? 

.  7 

166.6 

18. 0 

*  YEA 

*  . 

R  T 

0  0  A  T  E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1137 

1.6 

.8 

1827 

.6 

82.2 

3.6 

•CURRENT 

*********4 

YEAR 

»*#*** 

1/86  THRU  12/86 

1325 

3.4 

.8 

* 

45S8 

.3 

•  •  * 

1*6.6 

7  0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

***************** 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********** 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

<X)  * 

********** 

TONNAGE  * 

XTONS  * 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

UP ROUND 

344 

9 

75 

2496 

55 

478 

96 

3  * 

2035  • 

DOWNBOUND 

438 

23 

72 

3193 

90 

612 

91 

8  * 

4100  * 

TOTAL 

782 

17 

73 

5689 

75 

1090 

93 

5  * 

6135  * 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

368 

2 

83 

2948 

44 

527 

97 

1  * 

1999  • 

DOWNBOUND 

458 

11 

85 

4253 

92 

728 

92 

7  • 

5531  * 

TOTAL 

826 

7 

84 

7201 

72 

1255 

94 

4  * 

75  30  * 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

5X 

51X 

20X 

26X 

22X 

15X 

16% 

n  * 

22X  * 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

1914 

34 

60 

12979 

43 

2351 

87 

ii  * 

8389  * 

DOUNBOUND 

1961 

36 

60 

12506 

94 

2407 

86 

12  * 

16685  * 

TOTAL 

3875 

35 

60 

25485 

68 

4758 

86 

12  • 

25074  • 

•CURRENT  YE  AR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

1836 

26 

66 

13053 

46 

2414 

89 

9  • 

9078  * 

DOWNBOUND 

1929 

29 

67 

13395 

93 

2578 

88 

10  • 

17791  * 

TOTAL 

3765 

28 

67 

26448 

70 

4992 

89 

10  • 

26869  • 

*•>>»  PERCENT 

change  <<<<< 

2X 

23X 

8X 

3X 

6X 

4X 

7X 

•  13X  • 

7X  * 

•TALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OElAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

*  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  • 

*  '  0  U  R  T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSL$  * 

*•  -F  Tf*;S  QTR 

10/85  THRU  12/85 

3/0 

2.9 

1 

.9 

1108.6 

38.5 

U  .  1  • 

;  RRL  Nr  qth 

10/86  Thru  12/86 

546 

9.5 

7 

5194.0 

51.8 

5 .  *  * 

#  t  k  A  B  T 

o  n  a  t  i 

*  *  R  L  V  1  Ol 1  c»  Y f  AR 

1/85  TMP'J  12/85 

U  16 

2.4 

1 

.5 

3553.1 

38.5 

3.4  • 

V  JRRf  NT  '£*• 

l/ft/s  THRU  V/BA 

1/12 

5.6 

* 

3 

.8 

9747.9 

*  *** 

91  .6 

5.P  # 
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LOCK  &  DAM  1  MAIN  CH8R  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 

♦★I***********************************************************************************--***---**------*-***-* 


*  QUARTERLY  REPORT 

-FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<%) 

VESSEL 

TOWS 

(%) 

* 

* 

* 

BARGES 

T01AL 

BARGES  * 

LOADED  - 

(%)  * 

.  * 

1 CKCES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(%) 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

-PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

279 

41 

49 

* 

239 

63  * 

229 

68 

28  * 

209 

* 

DOWN SOUND 

288 

46 

50 

* 

253 

41  * 

227 

67 

28  * 

144 

* 

TOTAL 

567 

44 

49 

* 

492 

52  * 

456 

67 

28  * 

35  3 

-CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

170 

28 

58 

* 

194 

81 

149 

81 

18  * 

182 

# 

DOWNBOUND 

230 

33 

60 

* 

258 

23  * 

192 

79 

19  * 

85 

* 

TOTAL 

400 

31 

60 

* 

452 

48  * 

341 

80 

19  * 

* 

267 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

29% 

-49% 

15% 

* 

-8% 

14%  * 

.  * 

257. 

11% 

49%  • 

*  . 

24% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

-PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

★ 

* 

UPBOUND 

3101 

76 

20 

* 

1127 

54  * 

1814 

40 

58  * 

850 

* 

DOWNBOUND 

3164 

77 

20 

* 

1124 

50  * 

1781 

41 

57  * 

827 

* 

TOTAL 

6265 

76 

20 

* 

2251 

52  * 

3595 

40 

58  » 

1677 

-CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2949 

72 

24 

* 

1267 

67  * 

1696 

52 

46  * 

976 

* 

DOWNBOUND 

3253 

72 

24 

* 

1365 

34  * 

1813 

54 

44  * 

671 

* 

TOTAL 

6202 

72 

24 

* 

2632 

50  * 

3509 

53 

45  * 

* 

1647 

♦’>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

1% 

-6% 

17% 

* 

16% 

11%  * 

2% 

28% 

•23%  * 

1% 

-(ALL  TIMES 

EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

DELAYEO 

OF 

OF 

*  F  0  U  R  T 

H  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

total  dpi  ay  delay  avg  stall 

TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STAI  LED  VSLS 


-PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

-CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

21 

8 

.4 

1.9 

.0 

.0 

8.6 

15.7 

1 . 1 

9.0 

.0 

1 .  1 

*  YEAR  TO  OATE 

-PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

139 

.2 

.0 

41  . 1 

2.0 

1.2 

-CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

166 

.4 

.0 

69.0 

9.0 

.8 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  The  FOLLOWING  MONTHS  CF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  1  MAIN  CHBR  2 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

NO 

DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

NO 

DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

* 

*>»»  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

OX 

OX 

OX 

* 

OX 

OX  * 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

NO 

DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

• 

UPBOUND 

28 

32 

60 

* 

32 

37  * 

27 

66 

33  * 

15 

* 

* 

DOWN80UND 

38 

28 

60 

* 

44 

56  * 

37 

78 

18  * 

33 

* 

* 

TOTAL 

66 

30 

60 

* 

76 

48  * 

64 

73 

25  * 

48 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

OX 

OX 

OX 

* 

OX 

OX  • 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

* 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS 

(X)  (X)  * 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 
FOURTH  QUARTER 


************************************ 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL  * 
TIME  MAX  OF  * 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS  * 


YEAR  TO  DATE 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


.6 


.6 


.6 


.0 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  DEC 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  OCT  NOV  DEC 
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LOCK  &  DAM  2  PAGE  86 

MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  l CAGES 

********* 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOTAL 

LOADED 

RECRTN  * 

KTONS 

It  " 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

(%) 

(X)  * 

(%> 

* 

(4) 

<%) 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

388 

47 

46  • 

1375 

36 

* 

382 

72 

26  • 

749 

* 

DOWNBOUNO 

359 

42 

56  • 

1696 

95 

* 

407 

78 

20  * 

2361 

* 

TOTAL 

74  7 

45 

51  • 

3071 

69 

* 

789 

75 

23  * 

3110 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

287 

53 

42  * 

817 

46 

* 

278 

65 

32  * 

555 

* 

DOWNBOUNO 

295 

50 

47  • 

1084 

92 

• 

320 

69 

30  * 

1460 

* 

TOTAL 

582 

51 

45  • 

1901 

72 

* 

598 

67 

31  * 

2015 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

22% 

-10% 

•31*4  • 

38% 

-34% 

* 

■24% 

32% 

0%  * 

-  35% 

*  YEA 

R 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4812 

79 

17  • 

7439 

24 

* 

2573 

52 

46  * 

2693 

* 

DOWNBOUNO 

4888 

80 

17  * 

7360 

97 

* 

2607 

52 

4  7  * 

10332 

* 

TOTAL 

9700 

79 

17  * 

14799 

60 

* 

5180 

52 

47  * 

13025 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

5083 

84 

14  * 

6010 

35 

* 

2612 

53 

45  * 

3129 

* 

DOWNBOUNO 

5062 

84 

14  * 

5997 

94 

* 

2663 

52 

46  * 

8283 

* 

TOTAL 

10145 

84 

14  * 

12007 

65 

* 

5275 

53 

46  * 

11412 

.  * 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

4% 

10% 

- 1 1X  • 

■  18X 

-13% 

* 

1% 

3X 

0%  * 

12% 

*  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

TIME 

OF 

.  'r-> 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSlS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

157 

1.5 

.6 

238  6 

12.2 

.0 

♦CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

94 

1 .? 

.  4 

115.3 

5.9 

1.2 

*  YEA 

R 

TO  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

790 

1  .  1 

.5 

921.3 

12.2 

.0 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

722 

1.5 

.  7 

*  • 

1085.6 

*  *  *  ** 

1 '  .2 

4.4 

•  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  DEC 
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LOCK  &  DAM  2  AUXILIARY  1 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


PAGE  87 


***** 

** 

*« 

******* 

******** 

*********  * 

********* 

* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

‘FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

(X) 

<X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

‘CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

.  * 

* 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  *< 

<< 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  * 

0% 

* 

. *  . 

* 

*  YEA 

R 

TO  DAT 

E 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

‘CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

* 

* 

.  * 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX 

****** 

* 

►  *< 

OX 

OX 

►  ** 

OX 

ox 

OX  * 

OX 

******** 

* 

• 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

* . 

‘FOURTH  QUARTER 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


*  YEAR  TO  DATE 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198b  JAN  FEB  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  DEC 


87 


LOCK  &  DAM  3 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 


PAGE  88 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*************************************************************************************************** 

********* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  * 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

rOMMFR 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

<%> 

(X)  * 

(X)  * 

.  * 

(%) 

(%)  * 

.  .  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP80UND 

390 

57 

34  • 

1111 

45  • 

369 

63 

33  * 

74  7 

* 

DOUNBOUND 

448 

63 

35  * 

1451 

95 

404 

67 

30  * 

2036 

* 

TOTAL 

838 

60 

34  * 

2562 

73  * 

773 

65 

32  * 

2783 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

297 

57 

38  * 

797 

47  * 

283 

61 

35  * 

557 

* 

DOUNBOUND 

320 

56 

42  * 

1075 

92  * 

347 

61 

35  * 

1448 

• 

TOTAL 

617 

56 

40  * 

1 872 

73 

630 

61 

35  * 

* 

2005 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

■  26% 

•31% 

■  14%  * 

26% 

27%  * 

18% 

23% 

10%  * 

* 

■27% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

6213 

88 

10  * 

6401 

28  * 

2901 

40 

58  * 

2691 

• 

DOUNBOUND 

6504 

88 

10  * 

6342 

96  * 

2966 

40 

58  • 

8975 

* 

TOTAL 

12717 

88 

10  * 

12743 

62  * 

5867 

40 

58  • 

11666 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

7207 

89 

9  • 

5714 

37  * 

2913 

45 

53  * 

3127 

* 

DOUNBOUND 

6921 

89 

10  * 

5762 

94  * 

3013 

45 

53  * 

7945 

* 

TOTAL 

14128 

89 

9  * 

11476 

65  * 

5926 

45 

53  * 

. * 

110/2 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

1 1X 

12% 

1%  * 

9% 

-5%  * 

1% 

*•**< 

13X 

*  *  *  * 

8%  * 

•5% 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

112 

1.0 

.3 

113.1 

5.4 

.9 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

79 

.9 

.2 

74.6 

4.7 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  12/85 

625 

.8 

.4 

552.0 

10.6 

1.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

658 

1.1 

.5 

727.4 

18.0 

2.8 

•  • 

NO 

DATA 

REPORTED 

FOR 

THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1985 

JAN 

FEB  DEC 

NO 

DATA 

RFPORTFD 

FOR 

THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1986 

JAN 

FEB 
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LOCK  &  DAM  4 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

* 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

254 

33 

51 

1144 

45  * 

309 

77 

19  * 

758 

* 

* 

DOUNBOUNO 

295 

37 

60 

1507 

96  • 

363 

79 

18  * 

2132 

* 

* 

TOTAL 

547 

35 

56 

2651 

74  * 

672 

78 

18  * 

2890 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

176 

29 

66 

864 

45  • 

238 

75 

19  * 

572 

* 

* 

DOUNBOUND 

213 

35 

63 

1158 

93  • 

297 

75 

21  • 

1574 

* 

* 

TOTAL 

389 

32 

64 

2022 

72  * 

535 

75 

20  • 

2146 

* 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

•28% 

■35X 

•  18X 

•23X 

•25X  * 

-20X 

•23X 

•14%  * 

•25% 

* 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* . 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

« 

UPBOUND 

4481 

84 

14 

6612 

28  • 

2684 

43 

51  • 

2738 

* 

* 

DOUNBOUNO 

4858 

79 

14 

6571 

97  * 

2680 

44 

50  * 

9332 

* 

* 

TOTAL 

9339 

81 

14 

13183 

62  * 

5364 

44 

51  • 

12070 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4823 

85 

14 

6042 

36  * 

2611 

50 

47  • 

3241 

* 

* 

DOUNBOUND 

4904 

85 

13 

6056 

95  * 

2717 

49 

48  • 

8387 

* 

* 

TOTAL 

9727 

85 

14 

12098 

65  • 

5328 

50 

48  * 

11628 

* 

•'>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

4X 

9X 

•OX 

* 

■  8X 

3X  • 

OX 

12X 

■6%  * 

■3% 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦FOURTH  QUART 

E  R 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU 

12/85 

115 

1.6 

.6 

191.9 

15.8 

3.2 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU 

12/86 

74 

.9 

.2 

72.2 

4.2 

.0 

*  YEAR  TO  DAT 

E 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU 

12/85 

638 

1.0 

.5 

693.4 

15.8 

1.3 

•CURRENT  VEAR  1/86  THRU 

12/86 

612 

1.0 

.4 

634.9 

7.0 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOUING 

MONTHS 

OF  1985 

JAN 

FEB 

NO  DATA  REPORTFD  FOR  THE 

FOUOUINC, 

MONTHS 

OF  1986 

JAN 

FEB 

89 
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LOCK  &  0AM  5 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


************************************************************************ 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

BPPDTM  * 

KTONS 

‘FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

211 

27 

62  * 

1119 

46 

292 

77 

16  * 

769 

* 

DOWNBOUND 

238 

34 

63  * 

1452 

96 

339 

77 

16  * 

2042 

* 

TOTAL 

449 

30 

63  * 

2571 

74 

631 

77 

16  * 

2811 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

162 

23 

71  * 

859 

44 

229 

77 

15  * 

563 

DOWNBOUND 

199 

31 

66  * 

1144 

93 

287 

76 

17  * 

1559 

TOTAL 

361 

27 

68  * 

2003 

72 

516 

76 

16  * 

2122 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-  19X 

-27* 

12%  * 

•  22X 

-24X 

-  18X 

18X 

15X  * 

•24X 

*  YEAR 

C  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

3450 

79 

19  * 

6510 

30 

2301 

50 

46  * 

2849 

DOWNBOUND 

3495 

80 

19  * 

6433 

97 

2277 

51 

45  * 

9096 

IOTAL 

6945 

79 

19  * 

12943 

63 

4578 

50 

45  * 

11945 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

3869 

81 

17  * 

5888 

38 

2411 

52 

44  • 

3298 

DOWNBOUND 

4010 

82 

17  * 

6113 

94 

2488 

53 

44  * 

8462 

TOTAL 

7879 

81 

17  • 

12001 

66 

4899 

53 

4*,  * 

11760 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

13X 

16X 

2X  * 

■  7X 

2% 

*  • 

7X 

**  * 

12X 

*  **  * 

**•« 

3X  * 

IX 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DEIAT 

AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

T  I  ME 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

( TOWS) 

(All 

VSl  )  STAl l ED  VSIS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

101 

1.0 

3 

108.1 

4 

9 

.0 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

74 

.9 

.2 

6/. 4 

4 

4 

2.7 

*  YEAR 

T  C  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

554 

.9 

.3 

509.2 

n 

.5 

.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

606 

.9 

.4 

*  • 

5/4.0 

1 1 

,8 

2.5 

•  * 

NO  DATA  REPORTED  TOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198S  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FfB 
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LOCK  &  DAM  6 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

♦FOURTH  QUARTER  (%)  (%)  *  (X) 

A*********************************** 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 

TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS  * 

(%)  (X)  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

225 

31 

59 

* 

1246 

48 

298 

81 

14 

* 

881 

* 

DOUNBOUND 

242 

35 

64 

* 

1546 

95 

340 

79 

17 

* 

2160 

* 

TOTAL 

467 

33 

61 

* 

2792 

74 

638 

80 

16 

* 

3041 

* 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

204 

31 

59 

993 

46 

270 

76 

19 

* 

676 

* 

DOWNBOUND 

228 

32 

65 

1324 

93 

318 

77 

18 

* 

1791 

* 

TOTAL 

432 

31 

62 

2317 

73 

588 

77 

19 

* 

2467 

»>»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

•7X 

-nx 

-6% 

•17X 

-18X 

-  7X 

1 1X 

8X 

* 

-18% 

TEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

3762 

81 

17 

6903 

31 

2542 

47 

50 

* 

3200 

DOUNBOUND 

3726 

81 

18 

6814 

96 

2641 

45 

52 

* 

9623 

TOTAL 

7488 

81 

18 

13717 

64 

5183 

46 

51 

* 

12823 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

4841 

84 

14 

6347 

40 

2806 

49 

48 

* 

3764 

DOWNBOUND 

4974 

83 

14 

6503 

94 

2910 

49 

49 

* 

8995 

TOTAL 

9815 

83 

14 

12850 

67 

5716 

49 

49 

* 

12759 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

31X 

35X 

5X 

-6X 

-OX 

10X 

17X 

5X 

* 

-OX 

*(ACL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OEt AYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

110 

1.9 

.7 

215.3 

19.0 

4.9 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

98 

2.6 

.9 

264.4 

15.5 

.0 

YEAR  T 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

618 

1.1 

.5 

681.4 

19.0 

3.3 

CURRENT  YEA" 

1/86  THRU  12/86 

645 

1.1 

tm 

»*****«« 

.5 

754.5 

15.5 

«**«**i 

1.3 

******** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  DAM  7 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 

************************************************** 


***************************** 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(%) 

* 

(%) 

* 

* 

(X) 

(%)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

301 

38 

44 

* 

1261 

49 

* 

359 

75 

21  * 

902 

DOUNBOUND 

321 

43 

51 

* 

1537 

95 

* 

378 

74 

23  • 

2135 

TOTAL 

622 

41 

48 

* 

2798 

74 

* 

737 

74 

22  • 

3037 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

221 

32 

56 

* 

992 

46 

287 

76 

20  * 

685 

DOWNBOUND 

269 

39 

54 

* 

1304 

93 

335 

74 

23  * 

175  7 

TOTAL 

490 

36 

55 

* 

2296 

73 

622 

74 

22  * 

2442 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-21% 

•30% 

•9% 

17% 

■  19% 

•15% 

15% 

16%  • 

■19% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

5535 

86 

12 

6929 

31 

3009 

42 

55  * 

3203 

DOWNBOUND 

5451 

86 

12 

6796 

96 

3005 

41 

57  * 

9607 

TOTAL 

10986 

86 

12 

13725 

63 

6014 

41 

56  * 

12810 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

6544 

87 

10 

6324 

40 

3261 

45 

53  * 

3724 

DOWNBOUND 

6681 

86 

10 

6534 

94 

3311 

45 

53  * 

9032 

TOTAL 

13225 

86 

10 

12858 

67 

6572 

45 

53  * 

.  * 

12756 

*>>»  PERCENT 

CHAMGE  <<<<< 

****************** 

20X 

21% 

******** 

4% 

** 

-6X 

•OX 

** 

9X 

19X 

3X  • 

-OX 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

.  DELAYED  OF  OF 

FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  TO/85  THRU  12/85 
CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  645 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86  731 


785.2 

1071.3 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FES 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  0AM  8 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  « 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

* 

(%) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

208 

23 

66  * 

1273 

52 

* 

289 

82 

15  * 

937 

DOWNBOUND 

229 

31 

68  * 

1548 

93 

* 

336 

78 

18  * 

2025 

TOTAL 

437 

27 

67  * 

2821 

75 

* 

625 

80 

16  * 

3072 

CURRENT  QTR 

10/8 6  THRU  12/86 

* 

* 

• 

UPBOUND 

170 

16 

75  * 

1036 

48 

* 

237 

88 

8  * 

764 

OOUN BOUND 

224 

28 

68  * 

1421 

90 

* 

306 

83 

14  * 

1847 

TOTAL 

394 

23 

71  * 

2457 

73 

* 

543 

86 

11  * 

2611 

>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-9% 

-24% 

■3%  * 

-12X 

•  15X 

* 

-13X 

-  7X 

-39%  * 

- 15% 

******************************** 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 


UPBOUND 

2876 

75 

23 

*  7075  34 

2263 

51 

46 

* 

3619  * 

DOWNBOUND 

2931 

76 

22 

*  6865  96 

2260 

51 

46 

• 

9542  * 

TOTAL 

5807 

7S 

23 

*  13940  65 

4523 

51 

46 

* 

13’61  * 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

3353 

77 

21 

*  6570  42 

2403 

55 

43 

* 

419a  • 

DOWNBOUND 

3523 

78 

20 

*  6791  93 

2509 

55 

43 

* 

9142  * 

TOTAL 

6876 

77 

21 

*  13361  68 

4912 

55 

43 

* 

13336  * 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

18X 

21X 

7% 

*  4X  0% 

8% 

16X 

2X 

• 

1%  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STA..L 

.  DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

0 

c  • 

FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STAL 

led  vsls  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

123 

1.5 

.6 

194.9 

12.7 

.  W.  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

120 

6.8 

2.e 

817.7 

34.3 

A  -  • 

YEAR 

o 

o 

> 

PREVIOUS  VF«R 

1/85  THRU  12/85 

591 

1.0 

.4 

6*1  .5 

12.7 

< 

CURfffNr  Y!./h 

1/86  THRU  12/86 

687 

2.1 

1.0 

149’  8 

3* .  3 

1 .9  * 

NO  OATA  REPORTED  LOR  THE  FOLLOWING 

MONTHS 

OF  1985 

JAN 

f  E  U 

HO  OATA  R  iPORTTO  F  '>R  THE  'OUOUIRC, 

MONTHS 

Of  1986 

JAN 

FIB 
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LOCK  &  DAM  9 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
*********************** 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE 


•FOURTH 

0  U  A  R  T  E  R 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

TOWS  * 

(%)  * 

TOTAL 

LOADED 

(%) 

* 

* 

* 

TOTAL  COMMER 

(%) 

RECRTN  * 

(%)  * 

KTONS  * 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

232 

33 

57  * 

1204 

61 

* 

288 

78 

19  * 

1082  * 

* 

DOWNBOUND 

258 

37 

62  * 

1618 

90 

* 

360 

77 

20  * 

2122  * 

* 

TOTAL 

490 

35 

60  * 

2822 

77 

* 

648 

77 

20  * 

3204  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

★ 

* 

* 

* 

UPBOUND 

165 

15 

74  * 

976 

66 

* 

230 

88 

8  * 

965  * 

* 

DOWNBOUND 

211 

23 

73  * 

1428 

87 

* 

301 

85 

13  * 

1799  * 

* 

TOTAL 

376 

20 

73  * 

2404 

78 

* 

531 

86 

11  * 

2764  * 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-23% 

-56% 

-5%  • 

- 14% 

- 13% 

* 

-18% 

8% 

53%  * 

•13%  * 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

• 

* 

UPBOUND 

3053 

77 

21  * 

6976 

44 

★ 

2188 

52 

46  * 

4514  • 

* 

DOWNBOUND 

2983 

77 

21  * 

6779 

94 

* 

2209 

51 

46  * 

9287  • 

* 

TOTAL 

6036 

77 

21  * 

13755 

68 

* 

4397 

52 

46  * 

13801  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3293 

77 

21  * 

6552 

58 

* 

2329 

55 

43  * 

5615  * 

* 

DOWNBOUND 

3355 

77 

21  * 

6794 

89 

* 

2411 

55 

43  * 

88°5  * 

★ 

TOTAL 

6648 

77 

21  * 

13346 

74 

* 

* 

4740 

55 

43  * 

14420  * 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

10% 

10% 

8%  * 

-2% 

4% 

******* 

* 

** 

7% 

14% 

**** 

1%  * 

4%  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  CELAY 

DELAY  AVG  S 

’ALL  * 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

• 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  stalled  vsls  • 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

82 

1.5 

.4 

129.6 

8.7 

.8  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

110 

2.7 

1.0 

297.0 

17  3 

7.1  * 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

420 

1.3 

.4 

546.0 

8.7 

1.1  * 

•CURRFNT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

497 

1.6 

.5 

«  • 

813.6 

*  *  *  • 

17.3 

7.3  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FfB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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LOCK  &  0AM  10  PAGE  95 

MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


******************************* 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

* 

ik . 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

*  F  O  U  R  T  H 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(%>  * 

w 

.  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

•k 

* 

* 

UPBOUND 

257 

28 

57 

* 

1301 

58 

345 

78 

19  • 

1109 

tr 

* 

DOUNBOUND 

292 

35 

61 

* 

1753 

90 

408 

77 

21  * 

2309 

it 

* 

TOTAL 

549 

32 

59 

* 

3054 

76 

753 

77 

20  • 

3418 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

217 

26 

62 

* 

1047 

63 

290 

81 

16  • 

975 

* 

* 

DOUNBOUND 

258 

32 

63 

* 

1548 

90 

368 

79 

19  • 

1979 

* 

* 

TOTAL 

475 

29 

62 

* 

2595 

79 

658 

80 

18  * 

2954 

* 

......  * 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-13X 

-20X 

-8X 

* 

•  15X 

-  12X 

•  12X 

-9% 

-22%  • 

-13% 

* 

.  * 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3365 

77 

21 

* 

7455 

42 

* 

2517 

51 

47  • 

4583 

* 

★ 

DOUNBOUND 

3439 

78 

20 

* 

7249 

94 

* 

2581 

49 

49  • 

9878 

* 

* 

TOTAL 

6804 

77 

21 

★ 

14704 

68 

* 

5098 

50 

48  • 

14461 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

★ 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3230 

74 

23 

* 

7013 

57 

* 

2529 

56 

42  * 

5878 

* 

* 

l  OUNBOUND 

3341 

75 

23 

* 

7181 

91 

* 

2723 

54 

44  * 

9439 

* 

* 

TOTAL 

6571 

75 

23 

* 

14194 

74 

* 

5252 

55 

43  * 

15317 

* 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-3X 

-6% 

6% 

* 

-3X 

5% 

* 

3X 

13% 

-7%  * 

5% 

* 

*  * **********************************************************************************************************  * 


•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOUS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

•TWFV  sous 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

123 

1.5 

.5 

192.5 

18.2 

.C 

•CURRENT 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

101 

1.4 

.5 

151.0 

6.1 

.0 

•  *  E  A 

R  TO  DAT 

E 

•i  .  ink  ij 

■CEAR  1/85  THRU 

12/85 

570 

1 . 1 

655.3 

18.2 

.5 

•  -  m  s r 

»  *  /  86  THRU 

12/86 

556 

1.0 

.3 

607.9 

6.1 

.0 

1  ist-OR'E,'  t  >o  THf  FOt  (OWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
>  .  ft-  ‘  .■  the  FOl  LOWING  MONTHS  OF  198*  JAN  FEB 
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ST  ANTHONY  FALLS  UPPER  L  &  D 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

<%) 

<%>  * 

(%) 

* 

(%) 

(X) 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

. 

* 

* 

* 

UPBOUND 

171 

32 

54  * 

149 

44 

* 

159 

72 

24  * 

100 

* 

DOWNBOUND 

184 

36 

58  * 

171 

57 

* 

162 

70 

26  * 

136 

* 

TOTAL 

355 

34 

56  * 

320 

51 

* 

321 

71 

25  * 

236 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

• 

* 

UPBOUND 

128 

25 

55  * 

106 

56 

* 

127 

80 

17  * 

84 

* 

DOWNBOUND 

138 

30 

61  • 

121 

46 

* 

134 

75 

23  * 

78 

* 

TOTAL 

266 

27 

58  * 

227 

51 

* 

261 

77 

20  * 

162 

...  * 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-  25% 

■19% 

-22%  * 

■29% 

•  29X 

* 

•  18X 

1 1X 

35%  * 

-31% 

. * 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1804 

69 

25  * 

726 

36 

* 

1218 

44 

54  * 

392 

* 

DOWNBOUND 

1936 

72 

24  * 

722 

70 

* 

1254 

42 

56  * 

730 

* 

TOTAL 

3740 

71 

24  • 

1448 

53 

* 

2472 

43 

55  • 

1122 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1894 

69 

25  • 

689 

45 

* 

1299 

50 

48  * 

446 

* 

DOWNBOUND 

2096 

72 

23  * 

674 

56 

* 

1401 

47 

51  • 

556 

* 

TOTAL 

3990 

71 

24  • 

1363 

51 

* 

2700 

49 

49  • 

1002 

.  * 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

6X 

6% 

4%  • 

-5X 

-9X 

* 

9% 

23X 

-IX  * 

-10% 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

3 

.5 

.0 

1.7 

1.0 

.6 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

5 

.4 

.0 

2.1 

.8 

.5 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

47 

.3 

.0 

14.5 

1.2 

.4 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

53 

.3 

.0 

** 

16.8 

1  .6 

22.5 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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ST  ANTHONY  FALLS  LOWER  L  &  D 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********** 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

<X)  * 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

219 

25 

63  * 

242 

61  * 

200 

82 

18  * 

210 

* 

DOUNBOUND 

227 

28 

67  * 

261 

40  * 

203 

78 

20  * 

145 

* 

TOTAL 

446 

26 

65  * 

503 

50  « 

403 

80 

19  * 

355 

* 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

195 

18 

67  « 

241 

78  * 

188 

85 

14  * 

225 

* 

DOUNBOUND 

203 

22 

70  * 

256 

23  * 

196 

81 

17  * 

81 

* 

TOTAL 

398 

20 

69  * 

497 

49  * 

384 

83 

16  * 

.  * 

306 

* 

* 

»>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

-10X 

•  32X 

■  6X  * 

■IX 

-  2X  * 

-4% 

-IX 

-19%  * 

•13% 

* 

.  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

» 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2045 

60 

31  * 

1134 

54  * 

1395 

51 

47  * 

864 

* 

DOUNBOUND 

2111 

66 

30  * 

1125 

50  * 

1413 

49 

48  * 

819 

* 

TOTAL 

4156 

63 

31  « 

2259 

52  * 

2808 

50 

48  * 

1683 

* 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2200 

59 

36  * 

1378 

65  * 

1598 

59 

39  * 

1075 

* 

DOUNBOUND 

2412 

62 

33  * 

1371 

35  * 

1683 

57 

41  * 

691 

★ 

TOTAL 

4612 

61 

35  * 

2749 

50  * 

3281 

58 

40  * 

.  * 

1766 

* 

★ 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<«< 

10% 

6X 

25%  * 

21X 

17X  * 

16X 

35X 

-1%  * 

4% 

* 

***#**#************#*****************★*******#****%****★******** ******1 


If*********************************** 


‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG 

DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

.  DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOUR 

T  H 

QUART 

E  R  TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL 

TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

PRf v ! OUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

32 

.5 

.0 

18.4 

6.7 

1.3 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

25 

.4 

.0 

10.2 

1.2 

.9 

YEA 

R  T 

0  DAI 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

1/6 

.3 

.0 

63.3 

6.7 

.5 

CURRENT 

YFAR 

1/86  THRU 

12/86 

249 

.3 

.0 

84.0 

6.1 

.5 

»****•★**  **  *  *  * 

NO  DATA 

REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1985 

JAN 

FEB  DEC 

NO  DATA 

REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF 

1986 

JAN 

FEB 
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LOCK  &  0AM  5A 
MISSISSIPPI  RIVER 
F5  ST  PAUL 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

******* 

BARGES 

*  LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

'FOURTH  QUARTER 

<%) 

<%)  * 

(%) 

* 

(%) 

(%)  * 

.  _ _ _  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

263 

31 

50  * 

1142 

47 

•  338 

74 

19  • 

787 

*  DOWNBOUND 

278 

35 

55  • 

1441 

95 

•  358 

74 

21  * 

2026 

*  TOTAL 

541 

33 

53  * 

2583 

74 

*  696 

74 

20  * 

2813 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

191 

23 

61  * 

868 

45 

*  252 

78 

14  * 

581 

*  DOWNBOUND 

224 

31 

59  • 

1155 

93 

*  294 

74 

18  * 

1574 

•  TOTAL 

415 

27 

60  * 

2023 

73 

•  546 

76 

16  * 

2155 

.  * 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-23% 

-36% 

-12%  • 

•21% 

-22% 

*  -21% 

19% 

-35%  • 

. * 

-23% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

4728 

83 

14  * 

6548 

29 

*  2834 

48 

49  * 

2856 

•  DOWNBOUND 

4641 

83 

14  * 

6439 

97 

*  2888 

45 

52  * 

9108 

•  TOTAL 

9369 

83 

14  • 

12987 

63 

•  5722 

46 

50  * 

11964 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

5276 

83 

12  • 

5949 

37 

*  3001 

48 

48  * 

3319 

*  DOWNBOUND 

5477 

84 

12  • 

6116 

94 

•  3044 

46 

51  * 

8476 

•  TOTAL 

10753 

84 

12  * 

12065 

66 

•  6045 

47 

50  * 

11795 

.  * 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

14% 

16% 

2%  • 

-7% 

-1% 

•  5% 

7X 

**** 

4%  • 

-1% 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

103 

.9 

.3 

100.0 

8.3 

7.3 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

85 

1.0 

.3 

89.3 

3.9 

3.3 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

591 

.9 

.3 

533.0 

10.0 

6.5 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

618 

.9 

.4 

570.5 

***** 

4.3 

2.2 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB 
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BONNEVILLE  LOCK  &  DAM 
COLUMBIA  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 

*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

*  F  0  U  R  T  H  0  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  *  (X) 


PAGE 


99 


a 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

225 

4 

85 

* 

640 

40 

426 

97 

1 

* 

400 

*  ^ 

DOWNBOUND 

210 

3 

92 

* 

666 

93 

429 

98 

0 

* 

1300 

*  % 

% 

TOTAL 

435 

3 

89 

* 

1306 

67 

855 

98 

1 

* 

1700 

*  ,5 

•CURRENT  QTR 

10/86  Ti„<U  12/86 

* 

* 

■: 

UPBOUND 

282 

5 

78 

* 

734 

36 

503 

98 

0 

* 

708 

*  j 

DOWNBOUND 

266 

7 

82 

* 

761 

92 

536 

99 

0 

* 

1593 

* 

TOTAL 

548 

6 

80 

* 

1495 

65 

1039 

99 

0 

* 

2301 

*  \ 

4 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

25X 

1 3 1 X 

13X 

* 

14X 

10X 

21% 

22% 

-40% 

* 

35% 

*  ' 

*  " 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

*  2 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

■ 

* 

M 

UPBOUND 

1168 

18 

72 

* 

2829 

29 

1998 

91 

4 

* 

1398 

*  ri 

DOWNBOUND 

1177 

20 

74 

* 

2959 

93 

2081 

91 

3 

* 

6281 

?! 

TOTAL 

2345 

19 

73 

* 

5788 

62 

4079 

91 

4 

* 

7679 

*  r 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

.  J 

UPBOUND 

1256 

21 

69 

* 

2831 

33 

2082 

91 

4 

* 

2401 

* 

DOWNBOUND 

1256 

22 

71 

* 

2954 

92 

2193 

92 

2 

* 

5928 

*  • 

* 

TOTAL 

2512 

22 

70 

* 

5785 

63 

4275 

92 

3 

* 

8329 

*  « 

• 

*>>»  percent 

CHANGE  <«« 

7X 

19X 

3X 

* 

-OX 

2X 

4X 

5X 

-11% 

* 

8% 

m 

*  ' 

************************************ 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

*  r! 

* . 

*  r, 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

371 

1.0 

J 

0 

399.8 

7.5 

.0 

% 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

421 

1.0 

1 

0 

446.3 

5.8 

.0 

.  i 

*  YEAR 

0  DATE 

. 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1647 

1.1 

1 

1 

1974.0 

11.3 

1.3 

*  M 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1703 

1.0 

1 

0 

1813.5 

7.9 

.0 

*  t 

t****« 

* 

A*  t 

a*********************************** 


LCKGES 

TOTAL 


LCKGES  LCKGES  * 
COMMER  RECRTN  * 


TONNAGE 

KTONS 


(%) 


(X) 
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THE  DALLES  DAM 
COLUMBIA  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCXGES 

LCXGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  * 

TOTAL 

LOADED  * 

COMMER 

RECRTN  * 

XTONS 

‘FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

148 

4 

93  * 

506 

51  • 

156 

92 

3  • 

454 

* 

DOUNBOUND 

144 

4 

92  * 

498 

90  * 

148 

93 

4  • 

1059 

* 

TOTAL 

292 

4 

92  • 

1004 

71  * 

304 

93 

3  • 

1513 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

178 

1 

95  * 

617 

43  * 

178 

97 

1  • 

434 

* 

DOUNBOUND 

178 

1 

94  * 

621 

91  * 

177 

98 

1  • 

1396 

* 

TOTAL 

356 

1 

95  * 

1238 

67  * 

355 

98 

1  * 

.  * 

1830 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

21X 

•61X 

25%  * 

23% 

16X  * 

16X 

23X 

-66%  * 

. * . 

20% 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

730 

15 

80  * 

2177 

38  * 

788 

79 

9  * 

1586 

* 

DOUNBOUND 

741 

18 

78  * 

2153 

91  * 

796 

77 

10  * 

4705 

* 

TOTAL 

1471 

16 

79  * 

4330 

64  * 

1584 

78 

9  * 

6291 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

783 

15 

81  * 

2257 

42  * 

848 

79 

9  * 

1759 

# 

DOUNBOUND 

777 

12 

83  * 

2307 

89  * 

845 

81 

7  * 

5027 

* 

TOTAL 

1560 

14 

82  * 

4564 

66  • 

1693 

80 

8  * 

.  * 

6786 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

6X 

9X 

******** 

9X  • 

5X 

8X  • 

6X 

9X 

•8X  * 

7X 

‘CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


DELAYED 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


TOTAL  DELAY  DELAY 
TIME  MAX 


AVG  STALL 
OF 


•FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS)  (ALL 

VSL  ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

221 

.1 

.1 

42.8 

.9 

.7 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

337 

.1 

.  1 

51.8 

1.2 

.6 

*  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

972 

.1 

.1 

187.8 

2.6 

8.3 

♦CURRENT 

YEAR 

****** 

1/86  THRU 

12/86 

1179 

.1 

.1 

189.4 

1 .9 

14.0 

100 


1 
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COLUMBIA  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

* 

BARGES 

BARGES 

*« 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  • 

•******«< 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

{%) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

« 

•  UPBOUND 

K5 

3 

93 

* 

496 

52 

150 

93 

3  • 

398 

•  DOWNBOUND 

142 

2 

94 

* 

503 

89 

146 

95 

2  * 

1080 

•  TOTAL 

287 

2 

94 

* 

999 

70 

296 

94 

2  * 

1478 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

•  UPBOUND 

173 

1 

97 

* 

611 

43 

178 

98 

1  • 

446 

•  DOWNBOUND 

173 

1 

97 

* 

621 

90 

178 

98 

1  • 

1859 

•  TOTAL 

346 

1 

97 

* 

1232 

67 

356 

98 

1  • 

2305 

*»»  PERCENT  CHANGE  <<«< 

20% 

-37% 

25X 

* 

23X 

17% 

20X 

25X 

-50%  • 

55X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

725 

12 

80 

* 

2127 

38 

762 

80 

6  • 

1619 

•  DOWNBOUND 

757 

16 

77 

* 

2143 

90 

784 

78 

8  * 

4557 

*  TOTAL 

1482 

14 

78 

* 

4270 

64 

1546 

79 

7  • 

6176 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

759 

12 

85 

* 

2268 

42 

819 

82 

6  * 

1809 

*  DOWNBOUND 

803 

10 

78 

* 

2252 

90 

805 

82 

6  * 

5326 

*  TOTAL 

1562 

11 

81 

* 

4520 

66 

* 

1624 

82 

6  • 

7135 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

5% 

-16% 

9X 

* 

5X 

8X 

* 

5X 

9X 

-9%  • 

15X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

269 

.1 

.1 

45.9 

1.3 

2.4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

338 

.1 

.1 

61.7 

1.2 

2.5 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1163 

.1 

.  1 

129.8 

1.8 

2.5 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1274 

.2 

.2 

* 

286.6 

7.4 

5.4 

a 


s 


1 


i 

/ 

r 
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WILLAMETTE  FALLS  LOCKS  1  •  4 
WILLAMETTE  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN 


FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

310 

10 

80  * 

329 

57 

* 

377 

93 

5  * 

43 

DOWNBOUND 

302 

10 

72  * 

284 

98 

* 

354 

93 

5  * 

125 

TOTAL 

612 

10 

76  * 

613 

76 

* 

731 

93 

5  * 

168 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

• 

UPBOUND 

335 

9 

82  * 

334 

54 

* 

388 

94 

4  * 

142 

DOWNBOUND 

354 

14 

72  * 

311 

97 

* 

383 

93 

5  * 

138 

TOTAL 

689 

11 

77  * 

645 

75 

* 

771 

94 

5  * 

280 

>»>  PERCENT  CHANGE  ««< 

12X 

26X 

13X  * 

5X 

3X 

* 

5X 

5X 

0%  * 

66X 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1435 

36 

53  * 

994 

67 

* 

1545 

73 

26  * 

166 

DOWNBOUND 

1492 

39 

45  * 

868 

97 

* 

1475 

72 

26  * 

326 

TOTAL 

2927 

38 

49  * 

1862 

81 

* 

3020 

72 

26  * 

492 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

# 

UPBOUND 

1622 

27 

65  * 

1307 

53 

* 

1777 

80 

18  * 

268 

DOWNBOUND 

1701 

31 

58  * 

1226 

98 

♦ 

1792 

79 

20  * 

526 

TOTAL 

3323 

29 

62  * 

2533 

75 

* 

3569 

79 

19  * 

794 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

13X 

- 1 1X 

43X  * 

36X 

26X 

* 

18X 

29X 

-12X  * 

61X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  stalled  vsls 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

471 

.0 

0 

8.1 

.2 

.0 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

514 

3.8 

3 

7 

1998.8 

20.6 

.0 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1441 

.0 

0 

58.3 

32.5 

.0 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1982 

1.4 

1 

3 

• 

2828.9 

**•* 

402.6 

.0 

TONNAGE 

KTONS 
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WILLAMETTE  FALLS  GUARD  LOCK 
WILLAMETTE  RIVER 
G2  PORTLAND 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

********* 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

** 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

** 

***************4 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********** 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

439 

7 

57 

* 

255 

43 

405 

94 

5  * 

28 

•  DOWNBOUND 

433 

7 

50 

* 

219 

96 

391 

93 

5  • 

111 

•  TOTAL 

872 

7 

53 

* 

474 

68 

796 

93 

5  • 

139 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

469 

7 

58 

* 

273 

40 

453 

94 

5  * 

24 

•  DOWNBOUND 

487 

10 

51 

* 

252 

95 

426 

93 

5  • 

123 

*  TOTAL 

956 

9 

54 

* 

525 

66 

879 

93 

5  • 

147 

*>>»  PERCENT  CHANGE  «<« 

9X 

33% 

12X 

* 

10X 

8X 

10X 

10X 

21X  • 

5X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

1546 

26 

40 

* 

658 

51 

1525 

54 

26  * 

77 

*  DOWNBOUND 

1608 

29 

33 

* 

543 

95 

1453 

51 

27  * 

232 

*  TOTAL 

3154 

27 

36 

* 

1201 

71 

2978 

53 

26  * 

309 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UP  BOUND 

1938 

14 

53 

* 

1041 

39 

2001 

48 

17  * 

90 

*  DOWNBOUND 

1999 

17 

48 

* 

967 

96 

1937 

43 

19  • 

478 

*  TOTAL 

3937 

16 

50 

* 

2008 

66 

3938 

45 

18  • 

568 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

24% 

-28X 

71X 

* 

67X 

56% 

32X 

14X 

-10X  * 

83% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

468 

.0 

.0 

7.8 

.0 

.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

522 

3.7 

5.7 

1978.1 

21.1 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1161 

.0 

.0 

19.4 

24.0 

.0 

•CURRENT  YEAF  1/86  THRU  12/86 

1978 

V**  ***** 

1.0 

******* 

»*< 

1.0 

** 

2002.5 

**** 

21.1 

*********4 

.0 

********* 

wiwjui  mmuwMwro 


HIRAM  M  CH1TTEN0EN  LOCKS 
LAKE  WASHINGTON  SHP  CA 
G3  SEATTLE 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 
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♦t************************^*,,** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

******* 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

** 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

'FOURTH  QUARTER 

*  ...  - 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

• 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

1067 

32 

21 

* 

305 

71 

* 

577 

88 

2  * 

334 

* 

*  DOWNBOUND 

1007 

27 

25 

* 

667 

67 

* 

526 

88 

2  ‘ 

147 

* 

*  TOTAL 

2074 

29 

23 

* 

972 

69 

* 

1103 

88 

2  * 

481 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

1753 

54 

14 

* 

335 

82 

* 

669 

87 

4  * 

342 

* 

*  DOWNBOUND 

1804 

45 

15 

* 

582 

62 

* 

633 

88 

4  * 

143 

* 

*  TOTAL 

3557 

49 

14 

* 

917 

69 

* 

1302 

87 

4  * 

485 

* 

*»>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

71X 

187X 

8X 

* 

■  5X 

-4X 

* 

18X 

16X 

78X  * 

OX 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

14482 

78 

7 

* 

1433 

73 

* 

2879 

80 

9  * 

1481 

* 

*  DOWNBOUND 

13515 

76 

8 

* 

2541 

62 

* 

3055 

81 

9  * 

792 

• 

*  TOTAL 

27997 

77 

8 

* 

3974 

66 

* 

5934 

81 

9  * 

2273 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

14747 

80 

7 

* 

1402 

80 

* 

2911 

80 

10  * 

1617 

* 

*  DOWNBOUND 

14429 

76 

8 

* 

2523 

61 

* 

3063 

81 

10  • 

644 

* 

*  TOTAL 

29176 

78 

7 

* 

3925 

68 

* 

5974 

80 

10  * 

2261 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

4X 

4X 

IX 

* 

•IX 

IX 

* 

OX 

OX 

10X  * 

•OX 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

438 

.1 

.1 

55.8 

4  3 

1.5 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

475 

.0 

.0 

38.6 

.6 

1 .9 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1907 

.0 

.0 

175.8 

4.3 

1.6 

* 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1993 

.0 

.0 

162.6 

1.6 

14.2 

* 

** 

******* 

** 

****  * 

********* 
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HIRAM  M  CHITTENDEN  LOCKS  AUX1 
LAKE  WASHINGTON  SHP  CA 
G3  SEATTLE 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

<%>  * 

(X) 

* 

<%> 

(%)  * 

* 

.  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2892 

75 

1  * 

42 

42 

* 

1687 

55 

39  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

2859 

81 

1  • 

38 

44 

* 

1602 

47 

48  * 

1 

* 

TOTAL 

5751 

78 

1  * 

80 

43 

* 

3289 

51 

44  • 

1 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3578 

76 

0  * 

22 

36 

* 

1949 

54 

40  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

3341 

81 

0  * 

20 

40 

* 

1892 

46 

49  * 

0 

* 

TOTAL 

6919 

78 

0  • 

42 

38 

* 

3841 

50 

45  * 

0 

* 

......  ★ 

* 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

20% 

20% 

-47%  * 

-47% 

-54% 

* 

16% 

13% 

19%  * 

-100% 

• 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

20349 

90 

0  * 

103 

27 

* 

7605 

41 

53  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

21695 

92 

0  * 

100 

54 

* 

7884 

36 

58  * 

2 

Nr 

TOTAL 

42044 

91 

0  * 

203 

40 

* 

15489 

38 

56  * 

2 

* 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

20657 

89 

0  * 

76 

23 

* 

7880 

41 

51  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

21008 

91 

0  • 

82 

67 

* 

8145 

37 

56  • 

1 

* 

TOTAL 

41665 

90 

0  • 

158 

46 

* 

16025 

39 

54  • 

1 

* 

.  * 

♦ 

•»>>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

-OX 

-1% 

-22%  * 

-22% 

-10X 

* 

3% 

6X 

-0%  * 

-50% 

★ 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

* 

* 

PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

2 

.0 

.0 

.1 

27.5 

1.2 

* 

CURRENT 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

1 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.2 

* 

* 

YEA 

R  TO  DAT 

E 

* 

* 

PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

4 

.0 

.0 

.2 

27.5 

1.1 

CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

6 

.0 

.0 

.3 

1.7 

6.9 

* 
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COLUMBIA  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


A*****************************..***.***^******************'****************************** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCXGES 

LCXGES 

* 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  CClMMER 

RECRTN 

* 

XTONS 

* 

‘FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

* 

* 

* . . 

‘PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

156 

8 

85 

* 

456 

55 

* 

150 

93 

6 

* 

394 

* 

* 

DOWNBOUND 

152 

9 

84 

* 

464 

87 

* 

147 

93 

6 

* 

927 

* 

* 

TOTAL 

308 

9 

85 

* 

920 

71 

* 

297 

93 

6 

* 

1321 

* 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  "2/86 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

176 

6 

92 

* 

573 

45 

* 

175 

95 

4 

* 

434 

* 

* 

DOWNBOUND 

188 

10 

85 

* 

587 

88 

* 

185 

92 

5 

* 

1310 

* 

* 

TOTAL 

364 

8 

88 

* 

1160 

67 

* 

360 

94 

4 

* 

1744 

* 

* . 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

18X 

10X 

22X 

* 

26X 

17X 

* 

21X 

22X 

•  5X 

* 

32X 

* 

* . 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

* 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

842 

29 

66 

* 

1941 

44 

* 

801 

75 

17 

* 

1368 

* 

* 

DOWNBOUND 

867 

32 

64 

* 

1955 

88 

* 

828 

73 

19 

* 

3971 

* 

* 

TOTAL 

1709 

30 

65 

* 

3896 

66 

* 

1629 

74 

18 

* 

5339 

* 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

875 

29 

68 

* 

2069 

46 

* 

866 

73 

19 

* 

1606 

* 

* 

DOWNBOUND 

879 

28 

68 

* 

2078 

87 

* 

874 

74 

18 

* 

4315 

* 

* 

TOTAL 

1754 

28 

68 

* 

4147 

66 

* 

1740 

74 

18 

* 

5921 

* 

* . 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

2X 

-3X 

6X 

* 

6X 

7X 

* 

6X 

6X 

7X 

* 

10X 

* 

*************** 

*****************4 

******** 

k*i 

******4 

►  * 

k*4 

k* 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

‘FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

262 

.0 

.0 

22.5 

.8 

.2 

* 

‘CURRENT  QTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

322 

.0 

.0 

31.0 

.9 

.3 

* 

*  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

* 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1119 

.0 

.0 

108.5 

2.3 

18.5 

• 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1196 

.1 

k* 

.1 

fr* 

132.4 

4.8 

k* 

.7 

* 

* 

106 


PAGE  107 


ICE  HARBOR  LOCK  &  DAM 
SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

.  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

f  0  U  R  T  H  Q  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  *  (X) 


************************* 

LCKGES  LCKGES  LCKGES  * 
TOTAL  COMMER  RECRTN  * 
(X)  <%> 


PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP BOUND 

160 

14 

73 

* 

270 

21 

153 

89 

9  * 

DOUNBOUND 

157 

12 

75 

* 

278 

98 

155 

87 

10  * 

TOTAL 

317 

13 

74 

* 

548 

60 

308 

88 

10  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

190 

14 

74 

* 

348 

17 

186 

90 

8  * 

DOUNBOUND 

190 

12 

76 

* 

362 

99 

188 

90 

7  * 

TOTAL 

380 

13 

75 

* 

710 

59 

374 

90 

8  * 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

19X 

18X 

21X 

* 

29X 

26X 

21X 

24X 

•6%  * 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1483 

63 

31 

* 

1140 

17 

1035 

54 

40  * 

DOUNBOUNO 

1468 

63 

31 

* 

1150 

98 

1011 

54 

39  • 

TOTAL 

2951 

63 

31 

• 

2290 

57 

2046 

54 

39  * 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1647 

64 

30 

* 

1259 

19 

1112 

54 

39  * 

DOUNBOUND 

1623 

63 

32 

* 

1258 

97 

1089 

56 

37  * 

TOTAL 

3270 

64 

31 

* 

2517 

58 

2201 

55 

38  * 

********* 

TONNAGE 

KTONS 


29 

636 

665 

44 

917 

961 


4  AX 


2600 

2709 

1 75 
2925 
3  ICO 


*>>>*  PERCENT  CHANGE  ««< 

10X 

1 IX  10X  * 

9X 

1 IX  *  7X 

9X 

4%  *  14% 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STA.L 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

CF 

•FOURTH  QUARTER 

TOUS 

OELAYED  TOUS 

AIL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSL  5 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

236 

.0 

.0 

19.2 

.  3 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

287 

.0 

.0 

25.9 

1 .0 

YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS 

YEAR 

1/85 

THRU 

12/85 

927 

.1  .1 

•CURRENT 

YEAR 

1/86 

THRU 

12/86 

1027 

.1  .1 
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LOWER  MONUMENTAL  LOCK  &  DAM 
SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

'FOURTH  QUARTER 

*  . 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<%) 

******4 

VESSEL 

TOWS 

<%> 

* 

* 

* 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<%) 

* 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAI 

LCKGES 

COMMER 

(%) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(%)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UP80UND 

87 

8 

88 

* 

245 

24 

* 

88 

89 

7  * 

36 

* 

DOWNBOUND 

87 

8 

88 

* 

252 

96 

* 

89 

91 

7  • 

555 

* 

TOTAL 

174 

8 

88 

* 

497 

60 

* 

177 

9C 

7  * 

591 

•CURRENT  QTR 

'0/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

'IPBOUND 

109 

7 

89 

• 

307 

20 

* 

111 

93 

4  * 

98 

* 

DOWNBOUND 

110 

6 

91 

* 

319 

99 

* 

115 

92 

5  * 

784 

* 

total 

219 

6 

90 

* 

626 

60 

* 

226 

92 

u  * 

832 

*>,>>  percent 

CHANGE  <<  <  « < 

25% 

7% 

29% 

* 

25% 

25% 

* 

27% 

31% 

21%  * 

40% 

*  y  E  A  R  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

•FRF.VIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

548 

39 

57 

* 

1025 

19 

* 

521 

66 

23  * 

120 

* 

DOWNBOUND 

547 

39 

58 

* 

1033 

97 

* 

512 

68 

21  • 

2253 

• 

TOTAL 

1095 

39 

58 

* 

2058 

58 

* 

1033 

67 

22  * 

2373 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

627 

40 

57 

* 

1128 

22 

* 

573 

68 

21  * 

178 

DOWNBOUND 

610 

39 

59 

* 

1130 

96 

* 

576 

67 

21  • 

2r“.7 

* 

TOTAL 

1237 

40 

58 

* 

2258 

59 

* 

1149 

68 

21  • 

2770 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

12X 

13% 

13% 

* 

9% 

11% 

* 

11% 

11% 

8%  • 

14% 

•M«»»*ttt**tt**t»t«t*t4*ftt**#*****«*t**H**ftt*4t*lt***«**ltft»*t*t*t**«**l**44l**+lt«»t4»44***t**l*«*t*t«**»lt 


cal  '  TIMES  expressed  in 

FOURTH  QUART 

HOURS) 

E  R 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  delay 

time 

(TOWS) 

DEI  AY 

MAX 

(ALL  VSL) 

AVG  S  T  A L  L 

OF 

S  T  Al  LED  VS! 

• ^FVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

154 

.0 

.0 

14  8 

A  O 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

199 

.  1 

.  1 

29.  r: 

2.2 

•  - 

r  C  a 

R  T 

0  DAT 

E 

•  cr rflOUS 

TEAR 

1/85  THRU 

12/85 

636 

.  \ 

1 

A.P  7 

A 

«? 

MICROCOPY  RESOLUTION  TEST  CHART 
l  .  .  NATIPWAL  BUREAU  Of  SUW0*R05-I*i-* 
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LITTLE  GOOSE  LOCK  l  OAM 
SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

******** 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

# 

* 

* 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********* 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

■:  s 

s 

* 

H 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

94 

15 

80 

229 

25 

* 

92 

84 

13  * 

33 

DOWNBOUND 

94 

15 

80 

236 

95 

* 

95 

85 

13  * 

502 

* 

TOTAL 

188 

15 

80 

465 

61 

* 

187 

85 

13  * 

535 

*  1  ] 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  \H 

UPBOUND 

114 

13 

85 

294 

21 

* 

112 

91 

8  * 

48 

*  m2 

DOWNBOUND 

116 

11 

87 

312 

99 

* 

116 

92 

6  * 

760 

TOTAL 

230 

12 

86 

606 

61 

* 

228 

92 

7  * 

808 

*  jjj 

»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

22X 

-6X 

30X 

30X 

30X 

* 

21X 

32X 

-32X  * 

51X 

pCi 

* 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

;  3 

UPBOUND 

541 

38 

59 

994 

19 

* 

538 

65 

23  * 

113 

*  •’*, 

DOWNBOUND 

542 

40 

57 

994 

97 

* 

545 

64 

23  * 

2115 

TOTAL 

1083 

39 

58 

1988 

58 

* 

1083 

64 

23  * 

2228 

* 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

* 

*  '£' 

UPBOUNO 

607 

39 

58 

1093 

22 

* 

564 

68 

21  * 

181 

Sfl 

DOWNBOUND 

605 

39 

59 

1104 

96 

* 

568 

67 

21  » 

2448 

* 

TOTAL 

1212 

39 

58 

2197 

59 

* 

1132 

68 

21  * 

2629 

*  V 

.  v 

>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

1 1X 

12X 

12X 

10X 

12X 

* 

4X 

10X 

-5X  * 

17X 

£ 

*  V 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

s 

9 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

*  f. 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

*  V| 

V 

PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

152 

.0 

.0 

12.3 

.4 

.0 

*  *> 
* 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

198 

.0 

.0 

16.6 

.8 

.9 

*  Jy 

YEAR  TO  DATE 

a 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

634 

.0 

.0 

53.1 

6.9 

42.1 

*  / 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

/II 

.0 

.0 

56.6 

.9 

.8 

£ 

£ 
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LOWER  GRANITE  LOCK  &  DAM 
SNAKE  RIVER 
G4  WALLA  WALLA 
NORTH  PACIFIC  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦FOURTH  QUARTER 

*  .  . 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

<X) 

*4 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*4 

* 

* 

• 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  » 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

♦PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

101 

24 

71 

* 

164 

35 

* 

101 

75 

23  * 

30 

* 

DOWNBOUND 

102 

25 

69 

* 

167 

95 

* 

102 

74 

24  * 

325 

* 

TOTAL 

203 

25 

70 

* 

331 

65 

* 

203 

74 

24  * 

355 

♦CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

143 

34 

63 

* 

210 

30 

* 

143 

75 

24  * 

48 

• 

DOWNBOUND 

144 

33 

63 

* 

216 

95 

* 

141 

77 

21  * 

460 

it 

TOTAL 

287 

33 

63 

* 

426 

63 

* 

284 

76 

23  * 

508 

♦»»  PERCENT 

A . . 

CHANGE  «<« 

41X 

90X 

27X 

* 

28X 

23X 

* 

39X 

42X 

34X  * 

43X 

♦  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

* 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

825 

61 

36 

* 

763 

25 

* 

692 

51 

47  • 

107 

* 

DOWNBOUND 

812 

61 

36 

* 

761 

96 

* 

675 

52 

46  * 

1471 

♦ 

TOTAL 

1637 

61 

36 

* 

1524 

60 

* 

1367 

51 

46  * 

1578 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

870 

60 

37 

★ 

829 

29 

* 

722 

52 

45  ♦ 

179 

* 

DOWNBOUND 

879 

60 

37 

* 

828 

94 

* 

721 

51 

46  * 

1643 

* 

* . . 

TOTAL 

1749 

60 

37 

* 

1657 

61 

* 

1443 

51 

46  * 

1822 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

6X 

5X 

10X 

• 

8X 

10X 

• 

5X 

5X 

4X  * 

15X 

♦(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

♦FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

143 

.0 

.0 

11.1 

1  .0 

.0 

♦CURRENT  QTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

183 

.1 

.1 

23.7 

7.7 

2.1 

♦  YEAR 

it . 

TO  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

590 

.0 

.0 

54.1 

4.4 

30.9 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

654 

.1 

hh 

»*****♦< 

.1 

HH 

77.7 

»**+*4 

9.6 

1.5 

* 

no 
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W1NF1EL0  LOCKS  t  DAM  MAIN  1 
KANAWHA  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

*« 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES 

** 

* 

******** 

TONNAGE 

Ir* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

* 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

<X) 

• 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

•  UPSOUND 

300 

1 

90 

1605 

22 

* 

1103 

99 

0 

* 

544 

* 

•  DOWN BOUND 

354 

4 

89 

1928 

87 

* 

1294 

99 

0 

* 

2000 

* 

*  TOTAL 

654 

3 

90 

3533 

58 

* 

2397 

99 

0 

* 

2544 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

216 

0 

91 

1273 

28 

* 

778 

99 

0 

* 

515 

* 

•  DOWN BOUND 

256 

0 

92 

1578 

87 

* 

971 

99 

0 

* 

1601 

* 

*  TOTAL 

472 

0 

92 

2851 

61 

* 

1749 

99 

0 

* 

2116 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

-27X 

-85X 

-25X 

-  19X 

-  15X 

* 

-27X 

26X 

-100X 

* 

-16% 

* 

•  TEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

1262 

4 

89 

6640 

32 

* 

4725 

99 

0 

* 

3592 

* 

*  DOUNBOUND 

1301 

5 

88 

7029 

82 

* 

4741 

99 

0 

* 

6748 

* 

*  TOTAL 

2563 

5 

89 

13669 

57 

* 

9466 

99 

0 

* 

10340 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

1149 

8 

85 

6144 

26 

* 

4030 

99 

0 

* 

2326 

* 

*  DOWNBOUND 

1344 

5 

89 

7515 

86 

* 

4988 

99 

0 

* 

7766 

* 

*  TOTAL 

2493 

6 

88 

13659 

59 

* 

9018 

99 

0 

* 

10092 

* 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  «<<< 

-2X 

28X 

3X 

-OX 

2X 

• 

-4X 

-4X 

-26X 

* 

-2% 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

457 

4.2 

3 

.3 

1963.5 

18.9 

1.4 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

285 

3.3 

2 

.1 

944.6 

22.8 

14.6 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1758 

10.4 

8 

.0 

18424.5 

84.9 

2.2 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1662 

5.0 

*« 

3 

.8 

*t 

8351.3 

***** 

55.6 

******** 

*« 

4.8 

********* 

* 

* 
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WINFIELD  LOCKS  t  DAM  MAIN  2 
KANAWHA  DIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  • 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

THTAl  rnMMPff 

RECRTN  • 

KTONS 

‘FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(%)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

284 

4 

89  * 

1575 

16 

1017 

99 

0  * 

367 

* 

DOWN BOUND 

264 

8 

85  * 

1284 

82 

851 

99 

0  * 

1230 

* 

TOTAL 

548 

6 

87  * 

2859 

46 

1868 

99 

0  * 

1597 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

• 

* 

UPBOUND 

336 

2 

88  • 

1876 

21 

1177 

99 

0  * 

577 

* 

D0WN80UND 

310 

4 

81  * 

1553 

79 

958 

99 

0  * 

1392 

* 

TOTAL 

646 

3 

85  * 

3429 

48 

2135 

99 

0  * 

...  * 

1969 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

17X 

■  43% 

15X  * 

19% 

24% 

14% 

14% 

16%  * 

23% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

954 

7 

85  • 

4904 

19 

3249 

98 

1  * 

1398 

* 

DOUNBOUND 

991 

11 

81  * 

4495 

73 

3194 

98 

1  • 

3925 

* 

TOTAL 

1945 

9 

83  • 

9399 

45 

6443 

98 

1  * 

5323 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1438 

8 

83  * 

7492 

18 

4901 

99 

0  * 

1922 

* 

DOWNBOUND 

1266 

12 

79  * 

6112 

82 

3897 

98 

1  * 

5758 

* 

TOTAL 

2704 

10 

81  • 

13604 

46 

8798 

98 

0  * 

.  * 

7680 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

39% 

58X 

35X  * 

44X 

49X 

36X 

36X 

***** 

ox  * 

44X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OF 

TIME 

MAY  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

334 

3.6 

2 

.5 

1206.3 

12.5 

11.4 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

377 

8.8 

6 

.0 

3354.2 

39.0 

1 .9 

*  year 

TO  0  A  T  E 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1044 

3.6 

2 

.3 

3807.4 

26.3 

7.0 

♦CURRENT  YEAR 

************** 

1/86  THRU  12/86 

1575 

5.6 

4 

.0 

8862.0 

54.6 

3.9 

*  * 
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MARKET  LOCKS  &  DAM  MAIN  1 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

<X> 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

189 

1 

92 

901 

9 

651 

99 

0  * 

102 

DOWN BOUND 

246 

2 

89 

1137 

94 

883 

99 

0  » 

1350 

TOTAL 

435 

2 

90 

2038 

57 

1534 

99 

0  * 

1452 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

232 

0 

91 

1069 

7 

747 

100 

0  * 

125 

DOWN BOUND 

249 

0 

90 

1232 

96 

853 

99 

0  * 

1419 

TOTAL 

481 

0 

90 

2301 

55 

1600 

99 

0  * 

1544 

>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

10X 

8 ax 

10X 

12X 

9X 

4X 

4X 

-83X  * 

6X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

944 

22 

71 

3279 

10 

2548 

95 

4  * 

463 

DOWN  BOUND 

1150 

19 

75 

4340 

93 

3382 

96 

3  * 

5028 

TOTAL 

2094 

20 

73 

7619 

57 

5930 

96 

3  * 

5491 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

1001 

9 

83 

4146 

7 

3256 

98 

1  * 

416 

DOWNBOUND 

1182 

10 

82 

4999 

94 

3939 

98 

1  * 

6018 

TOTAL 

2183 

10 

83 

9145 

54 

7195 

98 

1  * 

6434 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

4% 

•47X 

17X 

20X 

13X 

21X 

23X 

•50X  * 

17X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

103 

1.5 

.4 

158.4 

6.5 

1.1 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

191 

5.3 

’. 3 

1025.9 

23.8 

2.9 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

402 

2.2 

.5 

899.9 

12.5 

1.9 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

709 

3.2 

* 

.2 

2321.6 

***** 

23.8 

2.4 

' 

y 

y 

y 

I 

$ 

5 


% 


i 


a 

£ 

& 

$ 

»? 


%tvtvt.js 


v  v  vVv  *, 

*  »  *  O'  M* 
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MARKET  LOCKS  1  DAM  MAIN  2 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

•  UPBOUNO 

276 

10 

77  * 

944 

6 

783 

98 

1  • 

81 

*  DOWNBOUND 

204 

4 

81  * 

719 

94 

572 

98 

1  * 

829 

•  TOTAL 

480 

8 

79  * 

1663 

44 

1355 

98 

1  • 

910 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUNO 

187 

5 

85  • 

758 

6 

552 

98 

1  • 

67 

•  DOUNBOUNO 

171 

8 

74  • 

587 

92 

445 

97 

2  * 

650 

•  TOTAL 

358 

7 

79  * 

1345 

44 

997 

97 

2  * 

.  * 

717 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

25* 

-33X 

-24X  * 

•  19X 

■  19X 

-26X 

26X 

OX  * 

•  21X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUNO 

1230 

28 

62  * 

3273 

8 

2760 

93 

6  * 

335 

•  DOWNBOUND 

983 

32 

57  * 

2213 

90 

1960 

90 

8  * 

2451 

*  TOTAL 

2213 

30 

60  • 

5486 

41 

4720 

92 

7  • 

2786 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

*  UPBOUNO 

1351 

30 

61  * 

3759 

11 

3068 

93 

5  * 

492 

•  DOWNBOUND 

1198 

35 

53  * 

2844 

91 

2418 

91 

8  * 

3214 

*  TOTAL 

2549 

32 

57  • 

6603 

45 

5486 

92 

6  * 

.  * 

3706 

*>»>  PERCENT  CHANGE  <«« 

15X 

23X 

10X  • 

20X 

32X 

16X 

16* 

**** 

10X  • 

33X 

ft* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLEO  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

89 

1.6 

.3 

146.3 

5.8 

2.3 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

41 

1 .6 

.2 

67.0 

4.0 

175.3 

*  YEAR  TO  OATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

250 

1.4 

.2 

359.9 

6.9 

8.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

406 

1  .8 

.5 

766.4 

7.7 

28.5 

ft  ft 

114 
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LONOON  LOCKS  t  OAM  MAIN  1 
KANAWHA  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  • 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

• 

* 

UPBOUNO 

66 

0 

84 

* 

171 

7  * 

158 

99 

0  * 

14 

DOWN BOUND 

70 

0 

88 

* 

173 

99  • 

161 

100 

0  * 

230 

TOTAL 

136 

0 

86 

* 

344 

53  * 

319 

99 

0  * 

244 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

20 

5 

90 

# 

74 

0  * 

70 

97 

1  * 

0 

DOUNBOUNO 

40 

0 

95 

* 

156 

100  * 

139 

100 

0  * 

219 

TOTAL 

60 

1 

93 

* 

230 

67  * 

209 

99 

0  * 

219 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-55% 

0% 

-52% 

* 

■33% 

-15%  * 

-34% 

•34X 

ox  * 

-10X 

YEAR  1 

0  DATE 

• 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

218 

2 

83 

* 

580 

2  * 

582 

98 

1  » 

20 

DOWNBOUNO 

188 

4 

86 

* 

484 

99  • 

482 

98 

1  » 

676 

TOTAL 

406 

3 

84 

* 

1064 

46  * 

1064 

96 

1  * 

696 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

296 

9 

BO 

* 

727 

1  • 

751 

96 

3  * 

12 

DOUNBOUNO 

359 

6 

83 

• 

1045 

99  • 

1044 

97 

2  * 

1505 

TOTAL 

655 

7 

82 

* 

1772 

59  * 

1795 

97 

2  * 

1517 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

61% 

271% 

56% 

* 

66% 

110X  • 

68% 

66X 

221X  * 

117% 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

.  DELAYED  OF  OF  TIME  MAX  OF 


FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYEO 

TOWS  ALL 

TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL  ) 

stalled  vsls 

PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

39 

1.3 

.4 

53.0 

5.2 

1.5 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

14 

1.5 

.3 

22.1 

5.0 

44.8 

YEA 

r  r 

0  OAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

103 

2.6 

.7 

267.8 

12.4 

3.1 

CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

184 

1.9 

.6 

364.3 

10.5 

6.9 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF  1985 

J  UN  JUL 
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LONDON  LOCKS  &  DAM  MAIN  2 
KANAWHA  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

*« 

• 

* 

* 

• 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

# 

* 

*  UPBOUNO 

175 

2 

82  • 

388 

3 

388 

98 

1 

* 

13 

•  DOUR BOUND 

160 

2 

89  • 

382 

98 

372 

98 

1 

* 

536 

*  TOTAL 

335 

2 

85  * 

770 

50 

760 

98 

1 

* 

549 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

190 

4 

83  * 

471 

0 

448 

97 

1 

* 

1 

*  DOWNBOUND 

172 

7 

80  * 

394 

98 

375 

97 

1 

* 

540 

*  TOTAL 

362 

6 

81  * 

865 

45 

823 

97 

1 

* 

* 

541 

*»>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

8X 

144X 

2*  • 

12* 

OX 

8X 

7X 

66X 

* 

IX 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUNO 

613 

14 

76  * 

1310 

2 

1390 

93 

6 

* 

36 

*  DOWNBOUND 

628 

12 

81  • 

1396 

98 

1455 

94 

5 

* 

1946 

*  TOTAL 

1241 

13 

78  • 

2706 

51 

2B45 

94 

5 

* 

1982 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

722 

8 

80  • 

1722 

1 

1731 

96 

3 

* 

24 

*  DOWNBOUND 

650 

11 

78  * 

1378 

98 

1404 

95 

4 

* 

1924 

*  TOTAL 

1372 

9 

79  * 

3100 

44 

3135 

95 

3 

* 

* 

1948 

*>»>  PERCENT  CHANGE  «<« 

10* 

•18* 

11*  • 

14* 

-1* 

10X 

12* 

31X 

* 

h* 

-IX 

►  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

74 

1.8 

.4 

140.3 

24.0 

3.8 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

63 

1.4 

.2 

88.3 

5.7 

1.5 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

233 

2.8 

.6 

652.5 

27.6 

4.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

300 

2.6 

.7 

•  * 

807.0 

146.6 

** 

2.5 

** 

116 
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BELLEVILLE  LOCKS  &  DAM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


«  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

t*1 

* 

* 

* 

LCKGES  lCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

******* 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

t** 

* 

* 

* 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

** 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

377 

0 

98 

* 

4129 

83 

* 

374 

99 

0 

* 

4947 

* 

DOUNBOUND 

341 

0 

97 

* 

3858 

49 

* 

339 

99 

0 

* 

2685 

* 

TOTAL 

718 

0 

98 

* 

7987 

67 

* 

713 

99 

0 

* 

7632 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

339 

0 

99 

* 

3763 

88 

* 

337 

99 

0 

* 

4772 

* 

DOWN BOUND 

328 

0 

98 

* 

3808 

46 

* 

325 

100 

0 

* 

2483 

• 

TOTAL 

667 

0 

98 

* 

7571 

67 

* 

662 

99 

0 

* 

7255 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-7X 

-100X 

•6X 

* 

•  5X 

-4X 

* 

-  7X 

-6X 

•100% 

* 

-4% 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1537 

0 

98 

* 

16734 

81 

* 

1519 

99 

0 

* 

19707 

* 

DOUNBOUND 

1462 

0 

97 

* 

16331 

49 

* 

1446 

99 

0 

* 

12133 

* 

TOTAL 

2999 

0 

98 

* 

33065 

65 

* 

2965 

99 

0 

* 

31840 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1418 

0 

98 

* 

16181 

86 

* 

1407 

99 

0 

* 

20266 

* 

DOUNBOUND 

1382 

0 

98 

* 

16259 

48 

* 

1363 

99 

0 

* 

11136 

* 

TOTAL 

2800 

0 

98 

* 

32440 

67 

* 

2770 

99 

0 

* 

31402 

* 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-6X 

-44X 

-6X 

* 

•IX 

IX 

* 

-6X 

-6X 

•50X 

* 

-IX 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

★ . 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOWS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL) 

STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

230 

.7 

.2 

176.8 

4.9 

2.1 

* 

•CURRENT  QTR 

*  . 

10/86  THRU  12/86 

194 

.6 

.1 

131.2 

3.1 

1.2 

* 

•  TEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  TEAR 

1/85  THRU  12/85 

906 

.6 

.1 

584.2 

4.9 

1  .4 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

825 

.6 

*< 

******* 

.1 

f** 

545.8 

*********** 

***** 

4.3 

***** 

Y*< 

** 

2.0 

* 

* 
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BELLEVILLE  LOCKS  t  0AM  AUK  1 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(%) 

(%> 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

•  UPBOUNO 

66 

51 

30  * 

70 

80 

53 

58 

33  • 

58 

•  DOWN BOUND 

103 

43 

50  * 

173 

2B 

90 

65 

28  * 

66 

•  TOTAL 

169 

46 

42  * 

243 

43 

143 

62 

30  • 

124 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

•  UPBOUNO 

46 

32 

60  * 

88 

69 

50 

68 

26  * 

66 

*  DOWNBOUND 

65 

43 

50  * 

104 

49 

69 

56 

37  * 

33 

*  TOTAL 

111 

38 

54  ‘ 

192 

58 

119 

61 

32  ♦ 

* 

99 

*»»>  PERCENT  CHANGE  <«<< 

•  34% 

-45% 

•15%  • 

-20% 

5% 

- 16% 

18% 

11%  * 

* 

-20% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

• 

*  UPBOUND 

545 

74 

20  * 

370 

79 

424 

31 

66  * 

327 

*  DOWNBOUND 

6/0 

66 

29  • 

679 

25 

527 

42 

54  • 

208 

•  TOTAL 

1215 

70 

25  * 

1049 

44 

951 

37 

59  • 

535 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

684 

78 

19  • 

387 

66 

523 

28 

69  • 

27  6 

*  DOWNBOUND 

/64 

75 

21  * 

503 

37 

580 

32 

65  * 

168 

*  TOTAL 

1448 

76 

20  • 

890 

50 

1103 

30 

67  • 

.  • 

444 

•  »>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

19* 

29% 

-3%  • 

-15X 

-3X 

15X 

5X 

30X  * 

-17% 

*  # 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  ST Al LED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

0 

.7 

.0 

.0 

.3 

5  2 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

3 

.7 

.0 

2.2 

.9 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

11 

.4 

.0 

4.6 

1.2 

12.6 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

25 

.3 

.0 

8.7 

1  . 1 

.0 

*  * 
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RACINE  LOCKS  i  DAM 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(%> 

** 

**************** 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

****************** 

LCKGES  *  TONNAGE 

RECRTN  *  KTONS 

(X)  * 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

414 

0 

96 

* 

4372 

79 

403 

99 

0  * 

4949 

* 

•  OOWNBOUND 

388 

1 

95 

* 

4091 

51 

382 

98 

0  * 

2814 

* 

*  TOTAL 

802 

0 

96 

* 

8463 

65 

785 

99 

o  • 

7763 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

385 

0 

97 

* 

4034 

83 

378 

99 

0  * 

4906 

* 

•  OOWNBOUND 

369 

0 

98 

* 

4046 

50 

366 

99 

0  * 

2693 

* 

*  TOTAL 

754 

0 

97 

* 

8080 

66 

744 

99 

0  • 

* 

7599 

* 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

■  5% 

■  71X 

-4X 

* 

-4X 

-3X 

•  5X 

-4% 

-50%  * 

. * 

-2% 

* 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

• 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

V- 

* 

* 

*  UPBOUND 

1649 

0 

97 

* 

17770 

77 

1627 

99 

0  • 

19881 

*  DOUNBOUND 

1596 

0 

97 

* 

17314 

51 

1574 

99 

0  * 

12825 

•  TOTAL 

3245 

0 

97 

* 

35084 

64 

3201 

99 

0  • 

32706 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

1623 

2 

95 

* 

1730  7 

82 

* 

1585 

98 

1  • 

20545 

•  OOWNBOUND 

1612 

3 

95 

* 

17467 

52 

* 

1574 

97 

1  * 

12211 

*  TOTAL 

3235 

3 

95 

* 

34774 

66 

* 

3159 

98 

1  • 

32756 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

390X 

•  2X 

* 

-OX 

2X 

* 

-IX 

-  2X 

381%  * 

0% 

**************** 

************************************ 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL ) 

STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  TmRU  12/85 

254 

1.5 

.5 

395.3 

39.0 

6.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

204 

.7 

.2 

151.1 

3.5 

1.9 

*  YEAR  TO  OATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1040 

1.0 

.3 

1103.0 

39.0 

3.9 

•CURRENT  YIAP  1/86  THRU  12/86 

963 

.8 

.2 

** 

775.3 

5.3 

*  *  * 

1.8 

k******** 

119 
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RACINE  LOCKS  &  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  01  VISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

rnMMFff 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

.  # 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

72 

41 

37  • 

76 

30 

53 

67 

15  * 

31  * 

* 

DOWN  BOUND 

95 

44 

45  • 

132 

51 

84 

60 

27  * 

67  • 

* 

TOTAL 

167 

43 

41  • 

208 

43 

137 

63 

22  * 

98  • 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

72 

13 

73  * 

174 

28 

77 

84 

11  * 

63  * 

* 

DOWNBOUND 

88 

18 

65  * 

196 

54 

93 

80 

16  * 

94  * 

* 

TOTAL 

160 

16 

69  * 

370 

42 

170 

82 

14  * 

157  • 

.  * 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-AX 

-63% 

58X  * 

77% 

72X 

24X 

60X 

22X  * 

60%  * 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

* 

UPBOUND 

433 

59 

30  * 

381 

49 

358 

45 

48  * 

269  * 

* 

DOWNBOUND 

495 

57 

36  * 

588 

40 

433 

47 

46  * 

240  * 

* 

TOTAL 

928 

58 

34  * 

969 

43 

791 

46 

47  * 

509  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

443 

52 

40  * 

580 

34 

398 

52 

43  * 

248  * 

* 

DOWNBOUND 

476 

51 

40  * 

633 

55 

436 

53 

42  • 

323  * 

* 

TOTAL 

919 

51 

40  * 

1213 

45 

834 

52 

43  * 

571  * 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

OX 

-12X 

1 A  • 

25X 

29X 

** 

5X 

*  *  * 

19% 

***** 

•  4X  * 

12%  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STAIL  * 

DELAYED 

OF 

TIME 

OF  * 

'FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  tows 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

4 

.2 

.0 

1 . 1 

.4 

7.3  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

5 

.4 

.0 

2.1 

.9 

81 .6  * 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

13 

.3 

.0 

4.2 

.6 

10. C  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

13 

.4 

.0 

** 

5.6 

*  *  * 

**•* 

.9 

42.5  * 

1Z0 


^  '-i  .  vTftfiriVfofofa 
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GALL  I  POL  1 S  LOCKS  &  DAM 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


i******* ***************************** 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES 

* 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN 

* 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X)  * 

(X) 

(X) 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

528 

2 

90 

* 

4314 

76  * 

810 

98 

0 

* 

5070 

* 

* 

DOWN BOUND 

533 

5 

88 

* 

4162 

58  * 

793 

97 

1 

* 

3477 

* 

* 

TOTAL 

1061 

4 

89 

* 

8476 

67  * 

1603 

98 

1 

* 

8547 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

459 

0 

97 

* 

4336 

79  * 

767 

99 

0 

* 

5374 

* 

* 

DOUNBOUND 

446 

0 

98 

* 

4352 

51  * 

766 

99 

0 

* 

3205 

* 

* 

TOTAL 

905 

0 

98 

* 

8688 

65  * 

1533 

99 

0 

* 

8579 

* 

* . 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-14X 

■95X 

6X 

* 

2X 

-IX  * 

-4X 

-3X 

-94% 

★ 

0% 

* 

* . 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1861 

3 

92 

* 

16211 

77  * 

2964 

98 

0 

* 

19334 

* 

• 

DOUNBOUND 

1893 

4 

90 

* 

16107 

55  * 

2963 

98 

1 

* 

12884 

» 

* 

TOTAL 

3754 

3 

91 

* 

32318 

66  * 

5927 

98 

1 

* 

32218 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1649 

0 

95 

* 

15722 

77  * 

2748 

99 

0 

* 

18828 

* 

* 

DOUNBOUND 

1668 

1 

94 

* 

16001 

54  * 

2781 

99 

0 

* 

12597 

* 

♦ 

TOTAL 

3317 

0 

95 

* 

31723 

65  * 

5529 

99 

0 

* 

31425 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

- 1 1X 

-83% 

******** 

-8X 

* 

k*1 

-IX 

*******4 

-2X  * 

********* 

6% 

******** 

-5% 

******** 

-89% 

* 

R  *  * 

-2% 

• 

*  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOUS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS 

OTR 

10/85  THRU 

12/85 

759 

5.1 

4.0 

3876.2 

31.0 

2.3 

* 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

627 

3.0 

2.1 

1917.0 

17.0 

2.1 

* 

*  YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

2555 

3.7 

2.7 

9579.9 

31.0 

2.3 

* 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

2438 

5.4 

4.2 

13315.0 

86.7 

2.4 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUL 
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GALL  I  POL  IS  LOCKS  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

«4 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

RECRTN 

TOTAL 

LOADED 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

<X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

« 

UPBOUND 

90 

14 

53 

107 

37 

96 

81 

12  * 

54 

DOWNBOUND 

105 

20 

44 

129 

51 

114 

78 

17  * 

53 

TOTAL 

195 

17 

48 

236 

45 

210 

7V 

15  * 

.  .  * 

107 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

*  TEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

283 

36 

43 

604 

72 

379 

78 

18  * 

680 

DOWNBOUND 

262 

37 

43 

539 

51 

350 

78 

19  • 

375 

TOTAL 

545 

37 

43 

1143 

62 

729 

78 

19  * 

1055 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUNO 

578 

24 

60 

2729 

69 

1179 

90 

8  * 

29?  1 

DOWNBOUND 

581 

27 

56 

2598 

66 

1140 

90 

8  * 

2414 

TOTAL 

1159 

26 

58 

5327 

67 

2319 

90 

8  * 

.  • 

5335 

*>»>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

1 12X 

48X 

184X 

366X 

409X 

218X  267X 

41X  * 

405X 

• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

TIME 

r-v. 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

OELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

6 

.5 

.0 

3.4 

.8 

.8 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

98 

26.6 

10.9 

2613.2 

67.2 

1.6 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

453 

64.5 

43.2 

*• 

29223.3 

771 .9 

3.3 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  SEP  OCT  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FE0  MAR 
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GREENUP  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 
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QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

k* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

620 

1 

95 

6123 

31  * 

605 

99 

0  * 

2919 

* 

DOWN BOUND 

616 

1 

96 

6124 

87  • 

605 

99 

0  * 

8122 

* 

TOTAL 

1236 

1 

96 

12247 

59  * 

1210 

99 

0  * 

11041 

* 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

579 

0 

97 

5557 

37  * 

566 

100 

0  * 

3291 

* 

DOUNBOUND 

567 

0 

97 

5631 

84  * 

559 

99 

0  * 

7247 

* 

TOTAL 

1146 

0 

97 

11188 

61  * 

1125 

99 

0  * 

10538 

* 

»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

■n 

-88X 

-5X 

•8X 

-6X  * 

-7X 

6X 

-83X  * 

-4X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

2390 

3 

92 

22318 

33  • 

2298 

97 

1  * 

11778 

DOUNBOUND 

2373 

4 

91 

22163 

86  * 

2278 

97 

2  * 

28720 

TOTAL 

4763 

4 

91 

44481 

60  • 

4576 

97 

1  * 

40498 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

2369 

1 

95 

22969 

34  * 

2296 

99 

0  * 

12328 

DOUNBOUND 

2317 

0 

96 

23129 

86  • 

2265 

99 

0  * 

30044 

TOTAL 

4686 

1 

95 

46098 

60  * 

4561 

99 

0  * 

42372 

>»>  PERCENT  CHANGE  <«« 

-ix 

•72X 

2X 

3X 

4X  * 

-OX 

IX 

-81X  * 

4X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

FOURTH  QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


OF 

DELAYED  TOWS 


OF 

ALL  TOWS 


TIME 

(TOWS) 


MAX  OF 

(ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 


561 

459 


.8 

.7 


.3 

.2 


466.9 

331.5 


5.0 

3.1 


.0 

1 .7 


YFAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 
CURRENT  TEA  I  1/86  THRU  12/86 


1912 

2006 


.7 

1.2 


.3 

.5 


1456.8 
2494 . 0 


5.5 

50.1 


1.7 

17.6 


123 


3 


a 
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GREENUP  LOCKS  l  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

‘FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

272 

54 

30 

242 

19 

199 

60 

37  * 

69 

DOWNBOUNO 

235 

44 

31 

185 

51 

184 

67 

30  * 

139 

TOTAL 

507 

50 

30 

427 

33 

383 

64 

34  * 

208 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

369 

56 

25 

206 

23 

258 

60 

37  * 

70 

DOWNBOUNO 

321 

49 

23 

160 

65 

240 

67 

31  * 

146 

TOTAL 

690 

52 

24 

366 

42 

498 

63 

34  • 

.  * 

216 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

36X 

43X 

8X 

-  14X 

7X 

30X 

29X 

31X  * 

3X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

• 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

1338 

71 

18 

672 

26 

904 

42 

56  * 

267 

DOWNBOUNO 

1279 

66 

19 

593 

42 

870 

48 

50  * 

373 

TOTAL 

2617 

68 

18 

1265 

34 

1774 

45 

53  * 

640 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

1681 

63 

23 

1530 

27 

1174 

54 

44  * 

608 

DOWNBOUNO 

1622 

61 

23 

1391 

73 

1141 

58 

41  * 

1492 

TOTAL 

3303 

62 

23 

2921 

49 

2315 

56 

42  * 

2100 

»»»  percent 

CHANGE  «<« 

26X 

14X 

58X 

130X 

232X 

30X 

62X 

4X  * 

228X 

»* 

‘(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

12 

.4 

.0 

5.3 

1.0 

.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

13 

.2 

.0 

3.6 

10.0 

.0 

•  YEAR 

0  DATE 

‘PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

35 

.3 

.0 

12.8 

1.0 

1.0 

‘CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

184 

8.9 

** 

2.1 

1648.9 

46.0 

2.1 

*  * 
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CAPT  ANT  MELDAHL  LOCKS  l  DAM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

♦FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

**4 

* 

* 

* 

TONNAGE 

KTONS 

t* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP60UN0 

612 

6 

91 

6042 

36 

602 

94 

5 

* 

3405 

* 

OOWNBOUND 

625 

10 

87 

5958 

88 

603 

92 

7 

7950 

* 

TOTAL 

1237 

8 

89 

12000 

62 

1205 

93 

6 

11355 

* 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

618 

10 

87 

5805 

34 

580 

94 

5 

3181 

* 

DOUNBOUND 

664 

14 

82 

5920 

88 

602 

93 

6 

7826 

* 

TOTAL 

1282 

12 

85 

11725 

61 

1182 

93 

6 

11007 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

3X 

54X 

-IX 

2X 

•3X 

-IX 

-IX 

-3X 

•3X 

* 

*  YEAR  1 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

2488 

15 

83 

22365 

38 

2245 

93 

6 

13423 

* 

DOUNBOUND 

2539 

17 

80 

22171 

85 

2243 

92 

7 

28376 

• 

TOTAL 

5027 

16 

81 

44536 

61 

4488 

92 

7 

41799 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUHO 

2359 

5 

92 

24216 

32 

2268 

96 

2 

12617 

* 

DOUNBOUND 

2382 

6 

91 

24326 

90 

2282 

96 

3 

33124 

* 

TOTAL 

4741 

6 

91 

48542 

61 

4550 

96 

3 

45  741 

* 

•>>»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-5X 

•65X 

5X 

8X 

9% 

IX 

5X 

-51X 

9X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

* 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL ) 

STALLED  VSLS 

• 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

595 

1.3 

.7 

782.2 

10.0 

2.4 

* 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

545 

1.2 

.6 

681.3 

7.8 

2.6 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2017 

1.3 

.6 

2643.3 

24.0 

2.1 

* 

•CURRENT  YEAP 

1/86  THRU  12/86 

2179 

1.1 

*« 

.5 

2557.5 

**  +  •< 

24.4 

1 .6 

* 

* 
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CAPT  ANT  MELDAHL  LK&OAH  AUX  1 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOAOED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

<x> 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

15 

0 

93  * 

45 

40 

15 

100 

0  * 

25 

DOWNBOUND 

27 

14 

70  * 

59 

40 

27 

81 

14  • 

33 

TOTAL 

42 

9 

78  • 

104 

40 

42 

88 

9  * 

58 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

42 

19 

66  * 

68 

41 

41 

82 

17  • 

43 

DOWNBOUND 

30 

50 

36  * 

23 

65 

26 

57 

42  * 

16 

TOTAL 

72 

31 

54  • 

91 

47 

67 

73 

26  * 

....  * 

59 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

71X 

475X 

18X  * 

•12X 

2X 

59X 

32X 

350X  * 

IX 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

1839 

93 

5  * 

319 

59 

713 

16 

82  • 

276 

DOWNBOUND 

1775 

92 

5  • 

345 

39 

722 

18 

81  * 

188 

TOTAL 

3614 

93 

5  • 

664 

49 

1435 

17 

81  » 

464 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUNO 

2753 

94 

4  • 

287 

49 

1049 

14 

85  * 

199 

DOWNBOUNO 

2642 

94 

4  • 

242 

47 

1042 

13 

85  * 

144 

TOTAL 

5395 

94 

4  • 

529 

48 

2091 

14 

85  • 

.  * 

343 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

49X 

51X 

16X  • 

■  20X 

•21X 

45X 

18X 

52X  • 

•  26X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

DELAYED 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

123.9 

•CURRENT 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

2 

.5 

.0 

1.0 

.6 

783.3 

YEA 

R  TO  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

14 

.8 

.0 

12.3 

2.0 

49.9 

•CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

15 

2.1 

.1 

31.7 

24.0 

207.6 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  SEP  OCT 
NO  OATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  MAR 


PAGE  127 


WILLOW  ISLAND  LOCKS  t  DAM 
OHIO  RIVER 
HI  HUNTINGTON 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

1*1 

# 

LCKGES  L CAGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

<X> 

(X)  * 

PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

• 

* 

UP  BOUND 

545 

0 

97 

3759 

81 

* 

342 

99 

0  * 

4250 

DOWNBOUND 

350 

0 

98 

3569 

52 

* 

330 

99 

0  * 

2537 

TOTAL 

675 

0 

97 

7328 

67 

* 

672 

99 

0  * 

6787 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

334 

0 

99 

3558 

83 

• 

332 

100 

0  * 

4249 

DOWNBOUND 

327 

0 

99 

3634 

51 

• 

325 

99 

0  * 

2509 

TOTAL 

661 

0 

99 

7192 

67 

• 

657 

99 

0  * 

6758 

»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

2X 

ox 

■OX 

•IX 

-IX 

• 

-  2X 

-IX 

ox  * 

-OX 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

1467 

1 

97 

15653 

80 

* 

1450 

99 

0  * 

17373 

OOWNBOUNO 

1431 

1 

97 

15480 

52 

* 

1413 

99 

0  * 

11842 

TOTAL 

2898 

1 

97 

31133 

66 

* 

2863 

99 

0  * 

29215 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUND 

1391 

0 

98 

15389 

83 

• 

1383 

99 

0  * 

18070 

DOWNBOUND 

1369 

0 

98 

15502 

52 

• 

1356 

99 

0  * 

11051 

TOTAL 

2760 

0 

98 

30891 

67 

* 

2739 

99 

0  * 

29121 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <«<< 

4X 

56X 

■  3X 

-OX 

IX 

* 

-  4X 

-  4X 

-50X  * 

-OX 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  ST Al LED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

190 

.6 

.1 

126.8 

2.3 

3.8 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

163 

.6 

.1 

113.6 

4.4 

.0 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

816 

.6 

.  1 

546.0 

3.1 

2.1 

CURRENT  YEAF  1/86  THRU  12/86 

742 

.6 

*****< 

i*i 

.1 

1*1 

497.2 

4.4 

1.0 
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WILLOW  ISLAND  LOCKS  t  DAM  AUK 
OHIO  RIVER 
Hi  HUNTINGTON 


OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

L CAGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

<X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

84 

8 

67  • 

169 

68 

89 

87 

6  * 

95 

DOWN BOUND 

102 

18 

65  * 

206 

33 

108 

78 

15  * 

90 

TOTAL 

186 

13 

66  • 

375 

49 

197 

82 

11  * 

185 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

125 

39 

49  • 

229 

31 

109 

70 

24  * 

87 

DOWNBOUNO 

160 

45 

47  » 

248 

72 

129 

69 

27  * 

128 

TOTAL 

285 

42 

48  * 

477 

53 

238 

70 

26  * 

215 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

53* 

365X 

1 1X  * 

27X 

36X 

20X 

2X 

169X  * 

16X 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

UPBOUNO 

978 

60 

23  * 

762 

65 

604 

49 

43  * 

429 

DOWNBOUNO 

1088 

60 

26  * 

927 

31 

678 

50 

42  * 

328 

TOTAL 

2066 

60 

25  • 

1689 

46 

1282 

49 

42  • 

757 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

1055 

69 

22  * 

860 

23 

665 

48 

49  • 

263 

DOWNBOUNO 

1090 

67 

28  * 

1040 

73 

716 

50 

48  • 

613 

TOTAL 

2145 

68 

25  * 

1900 

50 

1381 

49 

48  » 

876 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

3X 

17X 

6X  * 

12X 

21X 

7X 

6X 

**** 

23X  * 

15X 

•  • 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

OELAYEO  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

11 

.3 

.0 

3.9 

.7 

11.9 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

6 

.4 

.0 

2.6 

.9 

.0 

YEAR  TO  OATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

43 

.3 

.0 

16.7 

.8 

5.9 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

40 

.3 

.0 

14.6 

**** 

.9 

.0 

*# 
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GREEN/BARREN  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  • 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONKER 

RECRTN  • 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  • 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

482 

3 

95  * 

1755 

10 

480 

59 

2  * 

278 

* 

DOWN  BOUND 

478 

3 

93  • 

1729 

95 

476 

65 

3  * 

2480 

* 

TOTAL 

960 

3 

94  * 

3484 

52 

956 

62 

3  * 

2758 

* 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

381 

4 

92  * 

1280 

16 

380 

72 

4  • 

314 

• 

DOWN BOUND 

379 

5 

90  • 

1250 

94 

377 

72 

4  * 

1797 

* 

TOTAL 

760 

5 

91  * 

2530 

54 

757 

72 

4  • 

2111 

* 

*»»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-  20* 

11X 

23X  * 

-27X 

-24X 

-20X 

-8X 

20X  * 

-23X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

2286 

21 

76  * 

6636 

11 

2083 

66 

14  * 

1148 

* 

DOWN  BOUND 

2253 

22 

75  • 

6521 

94 

2045 

68 

13  • 

9270 

* 

TOTAL 

4539 

21 

76  * 

13157 

52 

4128 

67 

14  * 

10418 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1945 

24 

73  * 

5305 

15 

1781 

68 

17  • 

1199 

* 

DOWN  BOUND 

1924 

24 

73  * 

5265 

92 

1759 

69 

17  • 

7362 

* 

TOTAL 

3869 

24 

73  • 

10570 

53 

3540 

69 

17  • 

8561 

* 

*>>»>  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

-14X 

-2X 

-18X  * 

•  19X 

-1BX 

-  14X 

■  12X 

6X  • 

-17X 

* 

• 

(ALL  TIKES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIKE 

MAX 

OF 

FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  VSLS 

PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

90 

.3 

.0 

29.0 

1 .0 

4.7 

CURRENT 

OTR  10/86  THRU 

12/86 

60 

.2 

.0 

13.8 

.6 

7.0 

YEA 

R  TO  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

399 

.3 

.0 

127.8 

2.2 

3.8 

CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

324 

.3 

.0 

107.7 

5.0 

2.9 

1 29 
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LOCK  It  DAM  2  PASE  130 

GREEN/BARREN  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  OUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

: 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

'FOURTH  QUARTER 

(%) 

(%)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

335 

2 

94  • 

1227 

3 

331 

96 

1  • 

59 

•  DOUNBOUNO 

333 

3 

94  * 

1220 

97 

332 

96 

2  • 

1787 

*  TOTAL 

668 

2 

94  * 

2447 

50 

663 

96 

2  * 

1846 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

247 

2 

95  * 

889 

6 

247 

95 

2  * 

83 

•  DOUNBOUNO 

251 

2 

95  * 

890 

93 

250 

94 

2  • 

1238 

*  1 

*  TOTAL 

498 

2 

95  * 

1779 

49 

497 

94 

2  * 

.  * 

1321 

*  i 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

25% 

•35% 

-24X  * 

•27X 

-28X 

-25X 

-26X 

-14X  * 

-28% 

I 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

I 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

I 

*  UPBOUND 

1325 

7 

90  « 

4642 

3 

1289 

93 

4  • 

242 

*  DOUNBOUNO 

1314 

6 

90  * 

4602 

96 

1289 

93 

4  * 

6669 

■ 

*  TOTAL 

2639 

6 

90  * 

9244 

49 

2578 

93 

4  • 

6911 

■ 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

■ 

•  UPBOUND 

1120 

10 

87  * 

3753 

4 

1109 

88 

9  • 

245 

■ 

*  DOUNBOUNO 

1117 

11 

86  • 

3712 

95 

1103 

87 

9  • 

5320 

■ 

•  TOTAL 

2237 

11 

87  • 

7465 

49 

2212 

88 

9  * 

5565 

i 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-15% 

34X 

•  18X  * 

-19% 

-19% 

-14% 

-19% 

84X  * 

19% 

1 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

I 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

a 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

I 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

71 

.4 

.0 

34.9 

4.2 

4.3 

I 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

42 

.3 

.0 

14.4 

.8 

.0 

3 

*  YEAR  TO  DATE 

1 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

259 

.3 

.0 

101.4 

4.2 

3.8 

I 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

207 

.3 

.0 

78.9 

2.2 

20.9 

1 

130 
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MARKLANO  LOCKS  (  OAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES  LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UP8OUN0 

564 

0 

98 

5973 

42 

563 

99 

0  • 

3916 

DOWN  BOUND 

554 

0 

98 

5870 

90 

553 

99 

0  * 

7873 

TOTAL 

1118 

0 

98 

11843 

65 

1116 

99 

0  * 

11789 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

538 

0 

98 

5572 

46 

540 

100 

0  • 

4140 

DOWNBOUND 

534 

0 

98 

5535 

83 

535 

99 

0  * 

6824 

TOTAL 

1072 

0 

98 

11107 

65 

1075 

99 

0  * 

10964 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-4X 

•85X 

-3X 

-6X 

-7X 

3X 

3X 

66X  • 

-6% 

*  TEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1970 

12 

86 

17862 

48 

1810 

95 

4  * 

13692 

DOWNBOUND 

1917 

11 

87 

17468 

85 

1797 

94 

4  * 

22209 

TOTAL 

3887 

11 

87 

35330 

66 

3607 

95 

4  * 

35901 

•CURRENT  TFAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

2203 

t 

97 

22986 

45 

2193 

99 

0  * 

16632 

DOWNBOUND 

2178 

1 

97 

22948 

85 

2166 

99 

0  * 

29069 

TOTAL 

4381 

1 

97 

45934 

65 

4359 

99 

0  * 

45701 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<- 

12X 

•89% 

26X 

30X 

27X 

20X 

26X 

-89%  • 

27X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

• . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

588 

1.3 

.7 

794.3 

13.0 

1.8 

•CURRENT  QTR 

*  .  . . 

10/86  THRU  12/86 

539 

1.1 

.5 

606.2 

5.9 

2.0 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1730 

1.4 

.7 

2488.6 

36.5 

5.1 

•CURRENT  ''EAR 

1/86  THRU  12/86 

2084 

1.0 

****** 

** 

.5 

*** 

2233.3 

***** 

5.9 

1 .9 

* 
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MARKLAND  LOCKS  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•  OUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  • 

(X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COHMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

•  UPBOUND 

176 

73 

20 

* 

92 

50 

99 

46 

52  * 

73 

*  DOUNBOUND 

222 

74 

19 

* 

110 

50 

143 

38 

59  * 

67 

*  TOTAL 

398 

74 

19 

* 

202 

50 

242 

41 

56  * 

140 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

187 

64 

30 

* 

121 

57 

139 

49 

49  * 

126 

•  DOUNBOUND 

201 

67 

28 

« 

144 

44 

153 

44 

54  * 

101 

*  TOTAL 

388 

65 

29 

* 

265 

50 

292 

46 

52  * 

227 

*»>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

-2X 

-13X 

44X 

* 

31X 

32X 

20X 

35X 

1 1X  * 

62X 

*  TEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

1386 

66 

31 

• 

3552 

47 

1008 

68 

29  * 

2764 

*  DOUNBOUND 

1462 

66 

31 

* 

3798 

82 

1135 

65 

33  * 

4690 

*  TOTAL 

2848 

66 

31 

* 

7350 

65 

2143 

66 

31  • 

7454 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

2545 

90 

8 

* 

446 

55 

1124 

22 

76  * 

425 

*  DOUNBOUND 

2548 

90 

8 

• 

476 

33 

1166 

22 

77  • 

223 

*  TOTAL 

5093 

90 

8 

* 

922 

43 

2290 

22 

77  * 

648 

*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

78X 

142X 

-54X 

* 

■87X 

•91X 

6X 

64X 

159X  • 

91% 

*« 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

9 

.5 

.0 

4.9 

1.2 

124.6 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

9 

.5 

.0 

4.7 

1.1 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

656 

5.7 

..1 

3768.0 

22.7 

13.6 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

47 

.3 

»* 

.0 

18.6 

***** 

1.1 

141.9 

*  * 

132 
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MCALPINE  LOCKS  1  0AM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

r#*****R 

LCKGES 

*4 

* 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  commer 

RECRTN 

* 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

* 

UP BOUND 

810 

4 

81  * 

6723 

52 

751 

97 

2 

* 

5420 

DOWNBOUNO 

852 

10 

78  » 

6568 

86 

782 

94 

5 

* 

8438 

TOTAL 

1662 

7 

80  • 

13291 

69 

1533 

95 

3 

* 

13858 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

819 

10 

80  * 

6116 

54 

733 

96 

3 

* 

5315 

DOWNBOUNO 

871 

14 

77  * 

6224 

81 

770 

92 

6 

* 

7627 

TOTAL 

1690 

12 

78  * 

12340 

68 

1503 

94 

4 

* 

12942 

>»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

IX 

64X 

OX  * 

-  7X 

-8X 

-IX 

-3X 

25X 

* 

•6% 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

3209 

17 

73  * 

22815 

60 

2851 

89 

9 

* 

21391 

DOWN BOUND 

3311 

19 

71  * 

22310 

80 

2913 

87 

11 

Ik 

26822 

TOTAL 

6520 

18 

72  * 

45125 

70 

5764 

88 

10 

* 

48213 

CURRENT  TEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

3742 

20 

69  * 

25149 

54 

3154 

89 

10 

• 

21670 

DOUNBOUND 

3820 

22 

70  * 

25316 

84 

3234 

87 

11 

* 

31775 

TOTAL 

7562 

21 

70  * 

50465 

69 

6388 

88 

10 

• 

53445 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

15X 

34  X 

12X  • 

1 IX 

10X 

10X 

10X 

16% 

* 

10% 

(All  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELATED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

delayed  tows 

All  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STA 

lLED  VSL  E 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

843 

1.5 

.9 

1277.0 

9.1 

2 .8 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

844 

1.2 

.7 

1050.1 

14.7 

1.0 

TEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

2824 

1.4 

.8 

4020.4 

21.9 

2.S 

CURREN'  'EAR  1/86  THRU  12/86 

3409 

1.3 

.8 

4654.2 

14.7 

1  .8 

v-y.'  y.v/ 
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MCALPINE  LOCKS  &  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

•  LCKGES 

LCKGES  LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

COMMER  RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

<r 

(X)  (X) 

...  * 

•PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

* 

* 

♦CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

4 

0 

100  * 

7 

42 

*  5 

80  0  • 

6 

•  DOWNBOUND 

5 

0 

100  * 

16 

87 

*  5 

100  0  * 

31 

•  TOTAL 

9 

0 

100  * 

23 

73 

*  10 

90  0  * 

37 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

ox  * 

OX 

OX 

*  OX 

OX  ox  • 

0% 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

♦PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

« 

* 

* 

*  UPBOUNO 

80 

10 

77  * 

533 

61 

*  110 

91  6  * 

529 

*  DOWNBOUND 

91 

15 

79  * 

680 

76 

*  132 

90  6  * 

794 

•  TOTAL 

1/1 

12 

78  * 

1213 

70 

»  242 

91  6  * 

1323 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

« 

* 

» 

•  UPBOUNO 

50 

40 

54  * 

70 

84 

•  45 

64  28  * 

101 

•  DOWNBOUND 

50 

36 

52  * 

66 

33 

*  46 

65  28  * 

44 

•  TOTAL 

100 

38 

53  * 

136 

59 

*  91 

64  28  * 

145 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

•  4 IX 

72X 

60X  * 

88X 

90X 

*  62X 

73X  62X  * 

89X 

•  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•fourth  ouarter 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL )  STALLED  VSLS 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

5 

2.8 

1.6 

K.4 

6.4 

2.5 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  'EAR  1/85  THRU  12/85 

131 

8.4 

8.2 

1103.4 

22.9 

1.4 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

17 

1.6 

.5 

28.2 

6.4 

1.2 

•  • 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  SEP  OCT  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  DEC 
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LOCK  &  DAM  52 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

******** 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  • 

BARGES 

TOTAL 

r«*****< 

BARGES 

LOADED 

<X> 

*4 

* 

* 

**************** 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

******* 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

* 

* 

* 

* 

* 

********** 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

. * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UP SOUND 

1172 

2 

84  * 

10980 

37 

1069 

18 

2 

* 

6513  * 

DOUNBOUND 

1162 

0 

90  * 

11338 

84 

1122 

17 

0 

* 

13899  * 

TOTAL 

2334 

1 

87  * 

22318 

61 

2191 

17 

1 

* 

20412  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1197 

0 

89  * 

11346 

46 

1181 

4 

3 

* 

8592  * 

DOUNBOUND 

1239 

0 

92  • 

11758 

75 

1232 

0 

0 

* 

12768  ’ 

TOTAL 

2436 

0 

90  • 

23104 

61 

2413 

2 

2 

* 

* 

21360  * 

. * 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4X 

-82X 

8X  * 

3X 

3X 

10X 

84X 

88% 

* 

* 

4%  * 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

« 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

4269 

0 

88  • 

40395 

45 

3989 

26 

0 

* 

28549  • 

DOUNBOUND 

4328 

0 

90  * 

40342 

78 

4174 

25 

0 

* 

46669  * 

TOTAL 

8597 

0 

89  * 

80737 

62 

8163 

25 

0 

* 

75218  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4331 

0 

89  • 

43193 

44 

4150 

25 

1 

* 

30216  * 

DOUNBOUND 

4472 

1 

9,;  • 

43745 

77 

4365 

25 

1 

* 

49497  * 

TOTAL 

8803 

1 

90  • 

86938 

61 

8515 

25 

1 

* 

* 

79713  * 

•>>>»  PERCENT 

CHANGE  <««< 

2X 

124X 

3X  • 

7X 

6X 

4X 

3X 

10U 

******* 

* 

** 

5%  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL  ) 

STALLED  VSL S  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

408 

22.8 

4.5 

9309.2 

63.8 

1  .5  * 

‘CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

9 

.0 

.0 

.8 

.2 

1.2  * 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1886 

8.6 

2.1 

16367.2 

63.8 

1.3  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

2132 

7.9 

2.1 

** 

16884.3 

***** 

39.8 

***** 

** 

** 

2.7  • 
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LOCK  &  0AM  52  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

•  * 

BARGES 

BARGES 

*  LCKGES 

LUfGES 

LCKGES  * 

tonnage  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

*  TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

• 

• 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

• 

UP BOUND 

168 

16 

71 

591 

44 

*  143 

91 

8  * 

4  75  * 

DOWNBOUND 

152 

3 

82 

623 

73 

•  141 

97 

2  * 

686  * 

TOTAL 

320 

10 

76 

1214 

59 

*  284 

94 

5  • 

1161  * 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK 

• 

• 

• 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

•100* 

■100*  ■ 

■100X 

•100X 

100X 

*  100X 

10OX 

100X  * 

1  oox  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

• 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

• 

UPBOUND 

858 

16 

64 

2049 

52 

*  799 

85 

12  * 

2009  * 

DOWNBOUND 

912 

21 

63 

2115 

57 

*  808 

87 

10  • 

1891  * 

TOTAL 

1770 

18 

63 

4164 

55 

•  1607 

86 

11  * 

3900  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

846 

12 

63 

2175 

58 

*  775 

90 

8  * 

2350  * 

DOWNBOUND 

871 

9 

70 

2654 

60 

»  837 

92 

5  * 

2291  * 

TOTAL 

1717 

11 

66 

4829 

59 

*  1612 

91 

7  • 

* 

4641  * 

.  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

2* 

■42* 

IX 

15X 

25X 

*  OX 

6X 

36X  * 

19X  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  1 

DF  * 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  • 

.  • 

PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

213 

11.6 

10.0 

2477.6 

54.9 

1 .6  * 

. * 

YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  556 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86  632 


2949.9 

2008.9 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB  MAR  APR  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  FEB  MAR  OCT  NOV  DEC 
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CANNELTON  LOCK  l  0AM  PAGE  137 

OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOAOED  • 

(X)  • 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMKER 

(X) 

********** 

LCKGES  • 

RECRTN  • 

(X)  * 

********** 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

656 

2 

94 

6667 

52  * 

640 

98 

1  • 

5430 

DOWN BOUND 

701 

8 

86 

6569 

87  • 

651 

95 

3  • 

8252 

TOTAL 

1357 

5 

90 

13236 

69  * 

1291 

97 

2  • 

13682 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

507 

0 

97 

5373 

53  • 

500 

99 

0  * 

4571 

DOWN BOUND 

524 

0 

98 

5589 

82  * 

521 

99 

0  • 

6624 

TOTAL 

1031 

0 

98 

10962 

68  * 

1021 

99 

0  * 

11195 

•>>»  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

-24X 

-95X 

-17X 

-17X 

-  19X  * 

-20X 

•  18X 

-93X  * 

18X 

*  YEAR 

JO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

2602 

6 

90 

24551 

58  * 

2480 

96 

3  * 

22641 

DOUNBOUND 

2627 

8 

88 

24254 

80  • 

2456 

95 

4  • 

27974 

TOTAL 

5229 

7 

89 

48805 

69  • 

4936 

95 

3  • 

50615 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

2140 

3 

94 

21875 

52  * 

2082 

97 

1  • 

18188 

DOUNBOUND 

2134 

3 

94 

21856 

85  • 

2077 

98 

1  • 

26741 

TOTAL 

4274 

3 

94 

43731 

69  • 

4159 

98 

1  * 

44929 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

■  18X 

-64X 

13X 

-10X 

1 1X  * 

*15% 

******** 

-  13X 

-59X  * 

********** 

- 1 1X 

** 

•{ALL  TIMES  EXPRESSED  IN 

•FOURTH  QUART 

•  . . 

HOURS) 

E  R 

DELAYED 

TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

DELAYED  TOWS 

AVG  DELAY 

OF 

ALL  TOWS 

TOTAL  DELAY 

TIME 

(TOWS) 

DELAY 

MAX 

(ALL  VSL ) 

AVG  STALL 

OF 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU 

12/85 

775 

1.5 

.9 

1193.3 

26.2 

3.7 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU 

12/86 

555 

3.0 

1.6 

1691.7 

54.5 

.8 

*  YEAR  I 

0  OAT 

r 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  Thru 

12/85 

2705 

1.5 

.9 

4222.8 

26.2 

2.3 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

2242 

1.7 

.9 

3901.9 

54.5 

1.7 

NO  OATA  REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING  months 

OF  1986 

SEP 

A 
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CANNELTON  LOCK  &  DAM  AUX  PAGE  138 

OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL*  BARGES  BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

50 

6 

66  •  249 

48 

61 

93 

1  * 

173 

* 

OOWNBOUNO 

89 

42 

46  *  383 

77 

92 

80 

17  * 

432 

* 

TOTAL 

139 

29 

53  *  632 

65 

153 

85 

11  • 

605 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

184 

8 

83  *  1342 

47 

268 

95 

2  * 

1055 

* 

DOWNBOUND 

213 

24 

69  *  1350 

80 

279 

87 

11  • 

1487 

* 

TOTAL 

397 

17 

75  •  2692 

64 

547 

91 

7  * 

.  * 

2542 

*■»>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

185X 

68X 

306X  *  325X 

316X 

25 7X  2 SOX 

129X  * 

320X 

*  YEA 

R 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

UPBOUND 

507 

77 

15  *  379 

36 

312 

39 

58  * 

203 

* 

DOWNBOUND 

565 

75 

16  •  545 

73 

375 

42 

55  • 

563 

* 

TOTAL 

1072 

76 

16  *  924 

58 

687 

41 

56  * 

766 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

* 

UPBOUND 

1043 

29 

61  *  5863 

50 

1304 

84 

13  * 

4825 

* 

DOWNBOUND 

1100 

32 

59  *  6105 

81 

1362 

82 

16  * 

7077 

* 

TOTAL 

2143 

30 

60  *  11968 

66 

2666 

83 

15  * 

.  * 

11902 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

99X 

-19X 

632X  •  195X 

373X 

288X  687X 

3X  * 

453X 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY  AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

r'n 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

♦PREVIOUS 

OTR 

10/85  THRU  12/85 

51 

7.2  4 

9 

367.6 

19.0 

.6 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

240 

24.7  19 

.7 

5930.9 

60.3 

3.7 

*  YEA 

R 

TO  DATE 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

59 

6.3  2 

1 

371.8 

19.0 

1.4 

•CURRENT 

YEAR 

***** 

1/86  THRU  12/86 

1096 

28.9  24 

6 

31781.6 

1602.6 

2.8 

•  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  SEP  OCT 
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PAGE  139 


NEWBURGH  LOCK  &  DAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

752 

0 

95 

7407 

48 

724 

99 

0  * 

5585 

DOWNBOUND 

727 

0 

96 

7445 

86 

713 

99 

0  * 

9216 

TOTAL 

1479 

0 

95 

14852 

67 

1437 

99 

o  • 

14801 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

783 

0 

95 

7722 

51 

756 

99 

o  • 

6357 

DOWNBOUND 

771 

0 

95 

7973 

78 

747 

99 

0  • 

8826 

TOTAL 

1554 

0 

95 

15695 

65 

1503 

99 

0  • 

15183 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

5X 

-53X 

4X 

5X 

IX 

4X 

4X 

sox  • 

2X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

2920 

1 

94 

28257 

54 

2796 

99 

0  * 

24179 

DOWNBOUND 

2941 

4 

92 

28027 

79 

2788 

98 

1  • 

31489 

TOTAL 

5861 

2 

93 

56284 

67 

5584 

98 

0  * 

55668 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

3005 

0 

95 

30708 

48 

2917 

99 

0  • 

23350 

DOWNBOUND 

3005 

2 

94 

31065 

81 

2894 

99 

0  • 

35986 

TOTAL 

6010 

1 

95 

61773 

64 

5811 

99 

0  • 

59336 

*»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

2X 

-  36X 

4X 

9X 

6X 

4X 

4X 

-44X  • 

6% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

♦FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

754 

.8 

.4 

663.6 

5.4 

1.1 

♦CURRENT  QTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

813 

.9 

.4 

735.6 

5.4 

3.7 

*  YEAR  T 

*  . 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2806 

1.0 

.5 

3023.4 

32.8 

1.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

3070 

.8 

* 

.4 

2698.6 

**•*1 

12.1 

2.4 

PAGE  HO 


NEWBURGH  LOCK  &  OAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•fourth  QUARTER 

(X) 

(X)  « 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  -  -  .  ft 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

m 

*  UPBOUNO 

241 

62 

29  * 

205 

44 

206 

46 

51  • 

151 

•  DOWN BOUND 

310 

63 

22  • 

171 

49 

272 

43 

56  • 

118 

•  TOTAL 

551 

62 

25  • 

376 

47 

478 

44 

54  * 

269 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

ft 

ft 

•  UPBOUNO 

193 

32 

47  « 

256 

57 

179 

72 

25  * 

211 

•  DOWN BOUND 

265 

43 

32  • 

204 

47 

241 

64 

34  * 

122 

*  TOTAL 

458 

38 

38  * 

460 

53 

420 

67 

30  * 

333 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<« 

-16X 

•48X 

27X  * 

22X 

37X 

•  12X 

33X 

•  SOX  * 

23X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

• 

*  UPBOUNO 

2217 

83 

11  * 

730 

46 

1442 

26 

71  * 

551 

*  DOUNBOUNO 

2310 

81 

12  * 

796 

29 

1556 

27 

71  * 

307 

*  TOTAL 

4527 

82 

12  • 

1526 

37 

2998 

27 

71  • 

858 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

•  UPBOUNO 

2537 

77 

15  * 

1210 

53 

1627 

35 

64  • 

972 

•  DOWN BOUND 

2597 

75 

13  * 

905 

41 

1703 

36 

62  * 

499 

*  TOTAL 

5134 

76 

14  * 

2115 

48 

•  3330 

35 

63  • 

.  * 

1471 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

13X 

5X 

31X  * 

38X 

77X 

•  11X 

46% 

**** 

-IX  * 

71X 

•  ft 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

12 

.2 

.0 

3.5 

.8 

1 .6 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

7 

.2 

.0 

1  .8 

.4 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

62 

.4 

.0 

28.3 

271.5 

22.6 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

89 

.2 

.0 

25.7 

ftftft* 

1.3 

1.9 

•  • 

HO 


PAGE  HI 


UM l ON TOWN  LOCK  t  DAN 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

(X) 

TOWS  * 

(X)  * 

TOTAL 

LOADED 

(X) 

TOTAL  COMMER 

(X) 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

824 

0 

97  * 

9216 

32 

814 

99 

0  * 

4737 

DOWNBOUND 

851 

1 

97  * 

9396 

90 

838 

99 

0  * 

12498 

TOTAL 

1675 

1 

97  * 

18632 

61 

1652 

99 

0  * 

17235 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

845 

0 

97  • 

9161 

40 

834 

99 

0  * 

5957 

DOUN80UND 

862 

1 

98  • 

9406 

81 

850 

99 

0  * 

11551 

TOTAL 

1707 

0 

98  * 

18567 

61 

1684 

99 

o  • 

17508 

•»»  PERCENT 

CHANCE  <<<<< 

IX 

ox 

2X  * 

■OX 

■IX 

IX 

2X 

ox  * 

IX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

3072 

1 

96  * 

33085 

39 

3002 

99 

0  * 

20913 

DOWNBOUND 

3096 

1 

97  * 

32997 

85 

3052 

99 

0  * 

42412 

TOTAL 

6168 

1 

96  • 

66082 

62 

6054 

99 

0  * 

63325 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

3316 

0 

97  * 

36125 

37 

3267 

99 

0  * 

22142 

DOWNBOUND 

3345 

1 

97  • 

36067 

84 

3289 

99 

0  * 

46025 

TOTAL 

6661 

1 

97  • 

72192 

61 

. 

6556 

. 

99 

0  • 

68167 

*>>>>  PERCENT 

CHANCE  «<<< 

7X 

ox 

8X  * 

9X 

6X 

BX 

8X 

-  22X  * 

7X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAY 

OF 

•FOURTH 

quarter 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALIEC  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

993 

1.3 

.7 

1304.1 

9.8 

1  .6 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

954 

.8 

.5 

850.7 

6.9 

1  .6 

*  Y  t  A  R 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

3316 

1.2 

.6 

4055.2 

22.6 

3.8 

•CURRENT  YEAk 

’ /86  THRU  12/86 

3727 

.9 

.5 

3441.9 

***• 

6.9 

1  .  7 

PAGE  1-2 


UNION TOWN  LOCK  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

fOHMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

0  U  A  R  T  £  R 

(X) 

(*>  * 

* 

(X) 

(*) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

258 

79 

14  * 

85 

27 

218 

24 

74  • 

49 

DOWN BOUND 

301 

81 

12  * 

80 

33 

257 

21 

77  « 

42 

TOTAL 

559 

80 

13  * 

165 

30 

475 

22 

75  * 

91 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

• 

UPBOUNO 

330 

69 

20  * 

190 

34 

300 

33 

65  * 

130 

DOWN BOUND 

384 

78 

14  * 

154 

32 

328 

25 

73  * 

66 

TOTAL 

714 

74 

17  * 

344 

33 

628 

29 

69  * 

196 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

27* 

18* 

64*  * 

108X 

130* 

32* 

69* 

21*  * 

115* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

• 

UPBOUND 

1825 

88 

8  • 

381 

35 

1304 

16 

82  * 

253 

DOWN BOUND 

1941 

89 

6  * 

313 

33 

1413 

14 

84  * 

160 

TOTAL 

3766 

88 

7  * 

694 

34 

2717 

15 

83  * 

413 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUND 

2163 

82 

9  * 

571 

36 

1576 

24 

74  * 

407 

DOWN  BOUND 

2232 

84 

B  * 

547 

34 

1639 

20 

78  * 

266 

TOTAL 

4395 

83 

9  * 

1118 

35 

3215 

22 

76  * 

673 

•»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

16* 

9* 

40*  * 

61X 

62* 

18* 

74% 

**** 

8*  * 

62* 

* 

•(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

NAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  vsls 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

9 

.2 

.0 

2.5 

.5 

.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

4 

.  1 

.0 

.  7 

.5 

.0 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

30 

1  .6 

.  1 

49.7 

13.6 

4.2 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

25 

.3 

.0 

•  • 

7.5 

*•** 

2.0 

.0 

*  • 

PAGE  143 


SUIT  HI  AW)  LOCK  t  DAM 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

►FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

*« 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

••*****•< 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

******** 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********** 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

******** 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

220 

2 

88 

* 

1651 

35  * 

212 

98 

1  * 

938 

DOWNBOUND 

897 

4 

92 

* 

8908 

91  * 

874 

96 

3  * 

12238 

TOTAL 

1117 

3 

91 

* 

10559 

82  * 

1086 

97 

2  * 

13176 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

197 

16 

72 

* 

1230 

27  * 

186 

87 

11  * 

525 

DOWNBOUND 

997 

10 

85 

• 

9321 

83  * 

923 

94 

5  * 

11695 

TOTAL 

1194 

11 

82 

* 

10551 

76  • 

1109 

92 

6  * 

12220 

»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

6X 

238X 

-3X 

* 

•OX 

-6X  * 

2X 

-2X 

145X  * 

-  7X 

YEAR  1 

0  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

814 

18 

75 

* 

5280 

32  * 

761 

85 

12  * 

2760 

DOWNBOUND 

3461 

8 

86 

* 

31597 

87  * 

3263 

93 

5  * 

42290 

TOTAL 

4275 

10 

84 

* 

36877 

79  • 

4024 

92 

6  * 

45050 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUNO 

874 

19 

68 

* 

5491 

32  * 

805 

85 

13  * 

2941 

DOWNBOUND 

3568 

8 

86 

* 

34036 

86  * 

3379 

94 

5  * 

44491 

TOTAL 

4442 

10 

83 

• 

39527 

78  * 

4184 

92 

6  * 

47432 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

3X 

7X 

******** 

2X 

* 

r  +  i 

7X 

5X  • 

3X 

4X 

3X  • 

5X 

(ALL  TIMES  EXPRESSFO  IN  HOURS) 
FOURTH  QUARTER 


DELAYED 

TOWS 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
OF  OF 

DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY 
TIME  MAX 


AVG  STALL 
OF 


(ALL  VSL )  STALLED  VSlS 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


MUfUVUil  IKiHIH 


WWUMMim  m  v  mmuiDi  m  w  m  ■m  «>  m  ■.rCTn^na^^ 


SM1THLAND  LOCK  &  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H2  LOUISVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  144 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCICGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUND 

831 

1 

93 

8806 

28 

808 

98 

0  * 

3924 

•  DOWN BOUND 

213 

15 

78 

1746 

84 

209 

84 

13  * 

2217 

*  TOTAL 

1044 

4 

90 

10552 

37 

1017 

95 

3  * 

6141 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUND 

958 

8 

86 

9226 

37 

877 

96 

2  * 

5615 

•  DOWNBOUND 

242 

32 

57 

1503 

81 

209 

77 

22  * 

1806 

•  TOTAL 

1200 

13 

80 

10729 

43 

1086 

93 

6  * 

* 

7421 

*>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

14X 

283X 

2X 

IX 

17X 

6X 

3X 

94X  * 

2  OX 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

3277 

6 

90 

32094 

35 

3160 

95 

4  • 

18025 

•  DOWNBOUND 

830 

23 

70 

5748 

80 

761 

82 

15  * 

7104 

*  TOTAL 

4107 

9 

86 

37842 

41 

3921 

92 

6  • 

25129 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUND 

3600 

7 

87 

35386 

34 

3406 

95 

3  * 

19495 

•  DOWNBOUND 

1006 

22 

68 

7020 

81 

894 

85 

13  * 

8743 

*  TOTAL 

4606 

10 

83 

42406 

42 

4300 

93 

5  * 

.  * 

28238 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

12X 

22X 

8X 

12X 

12X 

9X 

10X 

**** 

4X  * 

12X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

148 

.5 

.0 

80.0 

8.9 

2.4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

143 

.4 

.0 

66.3 

5.9 

4.0 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

644 

1.1 

.2 

750.9 

13.8 

2.4 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

542 

.6 

.0 

326.7 

**** 

35.0 

7.1 

144 
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MELTON  HILL  LOCK 
CLINCH  RIVER 
M3  NASHVILLE 

OHIO  RIVER  DIVISION  I 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*« 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

********* 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

6 

83 

16 

3 

33 

10 

10 

40  * 

0 

DOWNBOUND 

4 

75 

25 

2 

50 

10 

10 

30  * 

0 

TOTAL 

10 

80 

20 

5 

40 

20 

10 

35  * 

0 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

3 

100 

0 

0 

0 

5 

0 

60  * 

0 

DOWNBOUND 

3 

100 

0 

0 

0 

5 

0 

60  * 

0 

TOTAL 

6 

100 

0 

0 

0 

10 

0 

60  * 

0 

»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

-40X 

■  25X 

-100X 

•100X 

-100X 

-SOX 

-100X 

-14X  * 

ox 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

37 

97 

2 

3 

33 

54 

1 

55  » 

0 

DOWNBOUND 

54 

98 

1 

2 

50 

58 

1 

58  * 

1 

TOTAL 

91 

97 

2 

5 

40 

112 

1 

57  * 

1 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

33 

90 

3 

2 

100 

50 

6 

52  * 

0 

DOWNBOUND 

33 

87 

6 

4 

50 

46 

8 

50  * 

0 

TOTAL 

66 

89 

4 

6 

66 

96 

7 

51  * 

0 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<<< 

-27X 

•  33X 

5  OX 

2  OX 

100X 

-14X 

250% 

23X  * 

■100% 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

OELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREV'  JS  QTR  10/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

CURRl.1  QTR  10/86  THRU  12/86 

0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.9 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

2.9 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

0 

.0 

A 

.0 

k*1 

k******* 

.0 

1.2 

1  .4 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  Of  1986  FEB 
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BARKLEY  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGFS 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X) 

* 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

98 

36 

61 

321 

86  * 

94 

67 

32  • 

418 

OOWNBOUND 

115 

13 

85 

676 

4  * 

129 

92 

6  * 

40 

TOTAL 

213 

24 

74 

997 

30  * 

223 

81 

17  * 

458 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

193 

34 

63 

705 

89  * 

185 

69 

27  * 

914 

DOWN  BOUND 

214 

15 

81 

1288 

8  * 

242 

88 

10  * 

154 

TOTAL 

407 

24 

72 

1993 

37  * 

.  * 

427 

80 

17  * 

1068 

>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

91X 

90* 

8TX 

99X 

141*  * 

91X 

87X 

90X  * 

133X 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

741 

67 

31 

1530 

92  * 

554 

43 

50  * 

2104 

*  OOWNBOUND 

921 

55 

42 

3173 

4  * 

835 

60 

36  * 

191 

TOTAL 

1662 

60 

37 

4703 

32  * 

1389 

53 

41  • 

2295 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

1507 

31 

66 

8145 

81  * 

1563 

82 

16  * 

9822 

*  OOWNBOUND 

1718 

27 

69 

9934 

21  * 

1852 

84 

14  • 

2983 

*  TOTAL 

3225 

29 

68 

18079 

48  * 

.  * 

3415 

83 

15  * 

.  # 

12805 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <«<< 

94X 

-7X 

253X 

* 

284X 

469X  * 

145X 

282X 

-9X  * 

457X 

“(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

• 

DELAYED 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

*  m 

FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

STALLED  vsls 

• 

* 

PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

18 

1.1 

.1 

19.8 

5.7 

2.7 

• 

CURRENT 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

54 

.9 

.1 

53.9 

8.5 

4.5 

• 

YEA 

R  TO  DAT 

E 

• 

* 

PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

100 

.7 

.1 

71.0 

5.7 

2.6 

* 

CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

1499 

5.1 

3.5 

7775.5 

29.6 

2.7 

• 

i  ».«  I J  ■  .1  »«l.  l>|  t 


CHEATHAM  LOCK 
CUM8ERLAN0  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  K7 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

<%>  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

******* 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

<%) 

******************** 

LCKGES  •  TONNAGE  * 

RECRTN  •  KTONS  * 

(X)  * 

.  *  .  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

175 

22 

77 

* 

656 

94  * 

180 

77 

19  * 

997 

* 

DOUNBOUND 

179 

24 

75 

* 

685 

9  * 

179 

77 

20  * 

84 

* 

TOTAL 

354 

23 

76 

* 

1341 

51  * 

359 

77 

20  * 

1081 

• 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

210 

30 

68 

* 

731 

97  * 

198 

74 

21  * 

1055 

* 

DOUNBOUND 

212 

28 

66 

* 

742 

4  * 

200 

75 

22  * 

40 

TOTAL 

42  2 

29 

67 

* 

73 

50  • 

398 

74 

21  * 

.  * 

1095 

*»»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

19X 

49* 

5X 

* 

9X 

8X  * 

10X 

6X 

19X  * 

IX 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

. 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

* 

* 

UPBOUND 

894 

46 

52 

* 

2570 

93  * 

819 

59 

37  * 

3782 

DOUNBOUND 

885 

46 

52 

* 

2574 

8  • 

809 

60 

36  • 

285 

TOTAL 

1779 

46 

52 

• 

5144 

51  • 

1628 

60 

37  • 

4067 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1057 

47 

51 

* 

2866 

96  • 

935 

61 

36  • 

4122 

DOUNBOUND 

1037 

45 

51 

* 

2896 

7  * 

943 

60 

36  • 

274 

TOTAL 

2094 

46 

51 

* 

5762 

51  * 

1878 

61 

36  * 

4396 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<*<< 

1 TX 

1 7X 

16X 

* 

*• 

12X 

»**«***< 

12X  * 

15X 

17X 

13X  * 

8% 

******** 

* 

*  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


AVG  DELAY 
DELAYEO  OF 


AVG  DELAY 
OF 


TOTAL  DELAY  DELAY 
T I  ME  MAX 


AVG  STALL 
CF 


vv-.v 


•FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS)  (ALL 

VSL)  STALLED 

vs.s 

0 

•  I 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

28 

.8 

.0 

23.1 

10.0 

.5 

« 

♦CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

44 

.7 

.  1 

30.9 

9.3 

3.5 

•  .A 

| 

*  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

*  i 

• 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

94 

.5 

.0 

54.7 

10.0 

2.2 

> 

♦CURRENT 

*********1 

YEAR 

****** 

1/86  THRU 

12/86 

139 

.5 

.0 

78.1 

9.3 

2.1 

*  *  *  * 

; 

CORDELL  HULL  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


PAGE  148 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

’******* 

BARGES 

******* 

BARGES 

>  ** 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(%) 

(%)  * 

(%) 

* 

(%) 

(%)  * 

.  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

14 

21 

42  * 

25 

0 

* 

22 

72 

13  * 

0 

DOWN80UND 

14 

21 

78  * 

26 

100 

* 

17 

64 

17  * 

37 

TOTAL 

28 

21 

60  * 

51 

50 

* 

39 

69 

15  * 

37 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS 

LOCK  * 

* 

* 

* 

.  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

•100% 

•100% 

■100%  * 

•100% 

■  100% 

* 

1 00% 

■100% 

-100%  * 

100% 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

108 

46 

32  * 

117 

2 

* 

133 

57 

35  * 

4 

DOWNBOUND 

110 

48 

50  * 

117 

97 

* 

118 

48 

43  * 

160 

TOTAL 

218 

47 

41  * 

234 

50 

* 

251 

52 

39  * 

164 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

4 

0 

75  * 

5 

40 

* 

5 

80 

0  * 

2 

DOWNBOUNO 

2 

0 

100  * 

3 

100 

• 

3 

66 

0  * 

4 

TOTAL 

6 

0 

83  * 

8 

62 

* 

8 

75 

0  » 

6 

* 

.  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<<< 

•97% 

•100X 

********* 

94%  * 

•96% 

••*****< 

95% 

* 

*  *  i 

96% 

95% 

-100%  * 

-96% 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

FOURTH  QUARTER 
FREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
YEAR  TO  DATE 


AVG  DELAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


.8 


.0 


.0 


.0 


4.7 


FREVIOUS  ■'EAR  1/85  THRU  12/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


4.8 

.5 


.2 

.0 


24.0 

.0 


14.5 

.0 


5.2 

.0 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


PAGE  149 


OLD  HICKORY  LOCK 
CUMBERLAND  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 

***********************************************************************************************************  ■* 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES 

* 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN 

KTONS 

•FOUR 

T  H 

QUARTER 

(%> 

(%> 

* 

(%) 

* 

(%) 

(%) 

* 

* 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

197 

80 

13 

* 

46 

89 

* 

149 

27 

69 

★ 

65 

* 

# 

DOUNBOUND 

200 

80 

14 

* 

50 

14 

* 

155 

28 

70 

* 

12 

# 

* 

TOTAL 

397 

80 

13 

* 

96 

50 

* 

304 

27 

70 

* 

81 

* 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

183 

60 

30 

* 

113 

97 

* 

164 

50 

44 

* 

165 

- 

* 

DOUNBOUND 

175 

60 

28 

* 

110 

7 

* 

156 

50 

45 

* 

11 

* 

* 

TOTAL 

358 

60 

29 

* 

223 

52 

* 

320 

50 

45 

* 

176 

* 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

9% 

-32% 

94% 

* 

132% 

145% 

* 

5% 

89% 

•32% 

* 

117% 

* 

YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1659 

89 

7 

* 

221 

78 

* 

973 

19 

79 

* 

282 

* 

DOUNBOUND 

1649 

89 

7 

* 

215 

13 

* 

1015 

18 

79 

* 

38 

* 

TOTAL 

3308 

89 

7 

* 

436 

46 

* 

1988 

18 

79 

* 

320 

* 

CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1905 

85 

10 

* 

398 

94 

* 

1089 

26 

71 

* 

576 

* 

DOUNBOUND 

1877 

85 

9 

* 

394 

8 

* 

1165 

25 

73 

* 

43 

* 

* 

TOTAL 

3782 

85 

10 

* 

792 

51 

* 

2254 

25 

72 

* 

619 

* 

* . 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

14X 

9X 

67% 

* 

81% 

102% 

* 

13% 

54X 

3X 

* 

93% 

it 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

it 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

PVaA 

ur 

FOUR 

T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  vsls 

it 

PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU  12/85 

5 

i.i 

.1 

5.6 

3.6 

2.9 

* 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

17 

2.0 

.3 

34.0 

10.6 

8.0 

* 

YEA 

R  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU  12/85 

26 

.8 

.0 

21.6 

10.0 

2.8 

* 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

67 

.8 

.1 

55.2 

10.6 

6.5 

* 

PAGE  150 


KENTUCKY  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

*  * 

BARGES  BARGES 

ICKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGF  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL  LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

697 

21 

69 

4381  75 

870 

88 

10  * 

4917  * 

* 

DOWNBOUND 

543 

2 

85 

4202  39 

761 

97 

1  • 

2329  • 

* 

TOTAL 

1240 

13 

76 

8583  58 

1631 

93 

6  * 

7246  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

687 

22 

71 

4693  76 

870 

90 

8  * 

5316  * 

* 

DOUNBOUND 

536 

2 

87 

4181  39 

743 

98 

0  * 

2257  * 

* 

TOTAL 

1223 

13 

78 

8874  58 

1613 

94 

5  * 

* 

7573  * 

*>>>>  percent 

CHANGE  «<« 

•IX 

3X 

IX 

3X  4X 

•  IX 

OX 

-19X  * 

4X  * 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2383 

18 

74 

16033  79 

3081 

91 

8  * 

18924  * 

* 

DOWNBOUND 

2004 

8 

81 

14660  32 

2778 

94 

4  * 

6698  * 

* 

TOTAL 

4387 

13 

77 

30693  57 

5859 

93 

6  * 

25622  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1731 

13 

78 

13073  75 

2326 

94 

5  * 

14672  • 

♦ 

DOWNBOUNO 

1544 

4 

85 

12242  37 

2166 

97 

2  * 

6437  * 

1* 

TOTAL 

3275 

9 

81 

25315  57 

4492 

95 

3  * 

* 

21109  * 

•>>>>  percent 

CHANGE  <«« 

-25X 

■  48X 

-21X 

-17X  • 16X 

23X 

2 IX 

*  +  ** 

•  53X  • 

-17X  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL  * 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSD  STALLED  VSLS  * 

....  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

752 

4.4 

3.5 

3334.2 

36.1 

1  .9  * 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

768 

4.2 

3.3 

3234.4 

21.0 

1  .5  * 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2554 

3.7 

2.7 

9480 . 5 

36.1 

1.8  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

2203 

4.3 

3.6 

9608 . 4 

21.0 

35.0  * 

ISO 


PICKWICK  LANCING  LOCK  PACE  151 

TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

********* 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

.  * 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

516 

41 

53 

2611 

96 

486 

72 

26  * 

3570 

* 

DOWN BOUND 

346 

6 

87 

2721 

16 

401 

93 

4  • 

634 

* 

TOTAL 

862 

27 

66 

5332 

55 

887 

81 

16  * 

4204 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

593 

48 

49 

2917 

96 

538 

69 

29  • 

4085 

DOWN BOUND 

417 

13 

80 

3042 

12 

454 

90 

8  * 

548 

TOTAL 

1010 

33 

62 

5959 

53 

992 

78 

19  * 

.  * 

4633 

•»»>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

17X 

43X 

9X 

1 1X 

7X 

1 1X 

7X 

33X  * 

10X 

•  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1418 

43 

53 

7449 

96 

1334 

72 

25  • 

10279 

DOWNBOUND 

1279 

33 

62 

7572 

13 

1322 

79 

18  • 

1537 

TOTAL 

2697 

38 

57 

15021 

55 

2656 

76 

21  * 

11816 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

1994 

38 

59 

11957 

95 

2030 

76 

22  * 

16620 

DOWNBOUND 

2033 

30 

66 

12824 

13 

2146 

79 

19  • 

2465 

TOTAL 

4027 

34 

62 

24781 

53 

4176 

77 

20  * 

19085 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

49X 

32X 

62X 

64X 

59X 

5A 

60% 

48X  * 

61X 

«  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PRFVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

298 

2.0 

.0 

597.9 

13.9 

2.5 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

334 

1.9 

1.0 

650.8 

12.8 

2.7 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

910 

2.4 

1.4 

2194.9 

18.7 

3.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1377 

2.0 

* 

1.0 

2774.0 

•  *** 

18.7 

2.2 

151 
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PICKWICK  LANDING  LOCK  AUX 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL  VESSEL* 

RECRTN  TOWS  * 

(X)  (X)  * 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

** 

* 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK  * 

* 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK  * 

* 

* 

* 

....  * 

•>>>'  PERCENT 

CHANGE  ««< 

OX 

OX  OX  * 

OX 

OX 

* 

0% 

OX 

OX  * 

ox 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

373 

9  89  * 

3111 

94 

* 

597 

91 

4  * 

4282 

* 

DOWNBOUND 

410 

14  80  * 

3238 

15 

* 

630 

90 

6  • 

723 

* 

TOTAL 

783 

11  84  • 

6349 

54 

* 

1227 

91 

5  * 

5005 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

NO  DATA 

FOR  THIS  LOCK  * 

* 

* 

.  * 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-100% 

********* 

-100X  -100X  • 

•100X 

-100% 

******* 

* 

** 

-100% 

******** 

-100% 

******** 

-100%  * 

********* 

-100X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

* .  DELAYED  OF  OF 

•FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 


339 


1.9 


1.0 


672.2 


8.0 


1 .4 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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WILSON  LOCK  PAGE  153 

TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

« 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

290 

27 

49 

* 

1036 

77 

312 

77 

18  • 

1177 

* 

•  DOWNBOUND 

287 

29 

52 

* 

967 

46 

308 

77 

20  * 

626 

* 

*  TOTAL 

577 

28 

50 

* 

2003 

62 

620 

77 

19  * 

1803 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

306 

32 

50 

* 

1276 

91 

331 

79 

18  • 

1710 

* 

•  DOWNBOUND 

334 

35 

52 

* 

1182 

30 

351 

77 

20  * 

496 

* 

•  TOTAL 

640 

33 

51 

* 

2458 

62 

682 

78 

19  • 

2206 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

10X 

30X 

12X 

* 

22X 

22X 

10X 

11% 

10X  • 

22% 

* 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UnBOUND 

1507 

46 

38 

• 

4519 

84 

1423 

68 

28  • 

5574 

* 

•  DOWNBOUND 

1518 

47 

39 

* 

4526 

34 

1480 

68 

29  • 

2146 

* 

•  TOTAL 

3025 

47 

38 

* 

9045 

59 

2903 

68 

29  • 

7720 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUND 

1767 

51 

35 

# 

5342 

82 

1588 

68 

30  * 

6545 

* 

•  DOWNBOUND 

1799 

51 

38 

* 

5193 

33 

1632 

68 

30  * 

2419 

* 

*  TOTAL 

3566 

51 

36 

* 

10535 

58 

3220 

68 

30  • 

8964 

• 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

17X 

28X 

11X 

* 

16X 

15X 

10X 

10X 

15X  * 

16% 

• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

77 

1.4 

.3 

113.1 

5.7 

2.0 

* 

•CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 

120 

1.5 

.5 

181.1 

7.0 

2.7 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

417 

1.7 

.6 

710.2 

25.2 

2.9 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

499 

1.4 

****** 

* 

.5 

*****  ** 

735.0 

***** 

9.0 

********* 

1.8 

********4 

* 

* 

153 
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WILSON  LOCK  AUX 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 

TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

(X)  (X)  *  (X) 


'PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

NO 

DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

• 

* 

'CURRENT 

qtr 

10/86  THRU 

12/86 

NO 

DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

* 

*»>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

OX 

OX 

OX 

* 

ox 

ox 

*  YEA 

R  1 

TO  DAT 

E 

* 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

NO 

DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

NO 

DATA 

FOR 

THIS 

LOCK 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

»***1 

OX 

t***1 

OX 

OX 

* 

»***< 

ox 

ox 

LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  COHMER  RECRTN 
(X)  (X) 


OX 


OX 


ox 


ox 


ox 


ox 


TONNAGE 

KTONS 


OX 


ox 


(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

fourth  quarter 


AVG  DELAY 
DELAYED  OF 

TOWS  DELAYED  TOWS 


AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 

OE  TIME  MAX  OF 

ALL  TOWS  (TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


YEAR  TO  DATE 


ibhuh  fmvMmrwvr. 


GEN  JOS  WHEELER  LOCK  PAGE  155 

TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

******** 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

ICKGES  LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

****#**»< 

TONNAGE 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

0  U  A  R  T  E  R 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

138 

17 

78 

858 

77 

188 

87 

10  * 

952 

DOWNBOUND 

135 

14 

80 

792 

48 

186 

87 

9  • 

522 

TOTAL 

273 

16 

79 

1640 

63 

374 

87 

10  • 

1474 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

288 

53 

52 

1265 

91 

313 

73 

24  * 

1653 

DOWNBOUND 

275 

55 

52 

1085 

29 

317 

68 

28  • 

419 

TOTAL 

563 

55 

52 

2359 

63 

630 

70 

26  • 

2072 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

106X 

565X 

35X 

53X 

42X 

68X 

35X 

339X  * 

40X 

*  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

735 

29 

68 

4139 

84 

887 

86 

12  * 

5064 

DOWNBOUND 

663 

21 

75 

4187 

33 

889 

87 

10  • 

1966 

TOTAL 

1398 

25 

71 

8326 

59 

1776 

86 

11  * 

7030 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

1663 

62 

35 

5145 

83 

1561 

59 

39  * 

6251 

DOWNBOUND 

1630 

63 

35 

4943 

32 

1551 

57 

40  • 

2244 

TOTAL 

3293 

63 

35 

10088 

58 

3112 

58 

40  * 

8495 

•>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

135X 

582X 

16X 

21X 

20X 

75X 

17X 

530X  * 

20X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

•FOURTH 

quarter 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSlS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

58 

1.6 

.3 

77.5 

16.2 

11.1 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

96 

1.2 

.3 

117.1 

4.3 

2.1 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVlOu:  VEAR 

1/85  THRU  12/85 

271 

1.2 

.3 

341.5 

16.2 

5 .- 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

399 

1.1 

ft* 

.3 

445.9 

4.8 

1 .9 

155 
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PAGE  156 


GEN  JOS  WHEELER  IK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

* 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

76 

72 

* 

25  * 

131 

* 

76  * 

141 

66 

• 

30  * 

* 

136  * 

DOWNBOUND 

78 

80 

17  * 

103 

47  * 

123 

53 

45  * 

64  • 

TOTAL 

154 

76 

21  * 

234 

63  * 

264 

60 

36  * 

200  » 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

0 

0 

* 

0  * 

0 

* 

0  * 

0 

0 

• 

0  * 

* 

0  * 

DOWNBOUND 

9 

100 

0  * 

0 

0  * 

2 

50 

50  * 

0  * 

TOTAL 

9 

100 

0  * 

0 

0  * 

2 

50 

50  * 

0  * 

.  * 

>»>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

-94X 

-92X 

-100X  * 

■  100X 

•  100X  * 

99X 

99X 

98X  * 

•100X  * 

YEAR  T 

PREVIOUS  YEAR 

0  DATE 

1/83  THRU  12/85 

UPBOUND 

747 

96 

• 

• 

* 

2  » 

133 

• 

* 

* 

75 

563 

17 

• 

* 

• 

7V  * 

* 

* 

* 

138  * 

DOWNBOUND 

776 

96 

2  * 

105 

46  * 

574 

13 

83  * 

65  • 

TOTAL 

1523 

96 

2  » 

238 

62  * 

1137 

15 

81  * 

203  • 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

24 

100 

• 

0  * 

0 

* 

0  # 

23 

0 

• 

95  * 

* 

0  * 

DOWNBOUND 

32 

96 

0  * 

0 

0  » 

19 

10 

89  * 

0  * 

TOTAL 

56 

98 

0  • 

0 

0  * 

42 

4 

92  * 

0  * 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

96X 

-96X 

• 100X  • 

-100X 

-100X  « 

-96X 

-98X 

95X  * 

-100X  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

.  DELAYED 

FOURTH  QUARTER  TOWS 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
OF 


DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSLS 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 


YEAR  TO  DATE 


PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  12/85 
CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
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GUNTERSVILLE  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

‘FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

HU 

* 

* 

* 

**************** 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMKER 

(X) 

******************* 

LCKGES  *  TONNAGE  * 

RECRTN  *  KTONS  * 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

★ 

* 

UPBOUND 

322 

56 

42 

* 

944 

65 

* 

314 

58 

39  * 

895  * 

DOUNBOUND 

336 

57 

40 

* 

921 

56 

* 

328 

57 

41  * 

701  * 

TOTAL 

658 

57 

41 

* 

1865 

60 

* 

642 

58 

40  * 

1596  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

357 

55 

43 

* 

1118 

83 

* 

349 

63 

35  * 

1370  * 

DOWNBOUND 

379 

56 

40 

* 

1004 

35 

* 

340 

62 

36  * 

472  * 

TOTAL 

736 

56 

41 

* 

2122 

60 

* 

689 

62 

35  * 

1842  * 

>»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

11X 

9X 

12X 

* 

13X 

14X 

* 

7X 

16X 

•4%  * 

15X  * 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2663 

79 

20 

* 

3874 

71 

* 

1603 

47 

51  * 

4049  * 

DOUNBOUND 

2632 

78 

20 

* 

3933 

44 

* 

1653 

46 

51  * 

2350  * 

TOTAL 

5295 

78 

20 

* 

7807 

57 

* 

3256 

46 

51  » 

6399  * 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3448 

81 

18 

* 

4672 

74 

* 

1967 

44 

53  * 

4901  » 

DOUNBOUND 

3429 

81 

18 

* 

4536 

38 

* 

2003 

43 

55  * 

2335  * 

TOTAL 

6877 

81 

18 

* 

9208 

56 

* 

3970 

44 

54  * 

7236  * 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

29X 

33X 

15X 

* 

17X 

15X 

• 

21X 

14X 

29X  * 

13X  * 

*(AIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STAU 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  Of 

FOURTH 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

63 

1.2 

.2 

78.9 

24.0 

3.2  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

79 

1.0 

.2 

85.0 

11.0 

4.2  • 

YEAR  T 

0  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

305 

.9 

.2 

296.2 

24.0 

2.8  * 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

402 

1.0 

* 

.3 

1*4 

410.9 

11.0 

1.8  * 

m 


Rjguwjw.wuwuiuiwmi  um  w 


GUNTERSVILLE  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


AUX  1 


PAGE  158 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKCES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(%)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

26 

100 

0  • 

0 

0 

25 

0 

100  * 

0 

* 

DOWN BOUND 

20 

100 

0  • 

0 

0 

19 

0 

100  * 

0 

* 

TOTAL 

46 

100 

0  * 

0 

0 

44 

0 

100  * 

0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

7 

100 

0  * 

0 

0 

5 

0 

100  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

19 

100 

0  * 

0 

0 

15 

0 

93  * 

0 

• 

TOTAL 

26 

100 

0  * 

0 

0 

20 

0 

95  • 

* 

0 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-43X 

-43% 

ox  • 

OX 

ox 

54X 

ox 

56X  * 

ox 

. *  - 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

416 

99 

0  * 

0 

0 

250 

0 

98  • 

0 

* 

DOWNBOUND 

412 

99 

0  * 

0 

0 

246 

0 

97  * 

0 

* 

TOTAL 

828 

99 

0  * 

0 

0 

496 

0 

97  * 

0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

• 

UPBOUND 

117 

98 

1  * 

2 

50 

92 

2 

96  * 

0 

* 

DOWNBOUND 

111 

100 

0  * 

0 

0 

89 

0 

96  * 

0 

• 

TOTAL 

228 

99 

0  * 

2 

50 

181 

1 

96  * 

0 

.  * 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

72X 

-72X 

ox  * 

******** 

OX 

OX 

** 

-63X 

ox 

63X  * 

ox 

“(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY 

*■  .  DELAYED  OF  OF 

‘FOURTH  QUARTER  TOWS  DELAYED  TOWS  ALL  TOWS 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL)  STALLED  VSIS 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.5 

.5 


.0 

.0 


YEAR  TO  DATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


.0 

.5 


.0 

.2 


.0 

.5 


1.1 

.5 


26.3 

.0 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JUL  AUG  SEP 
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N I  CCA  J  AC  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
HJ  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCCGES 

LCKGES  * 

******  *** 

TONNAGE 

• 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COHMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

<X> 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

•  UP80UND 

293 

42 

53 

* 

1018 

59 

279 

71 

27  • 

816 

« 

*  DOWNBOUND 

312 

45 

49 

• 

1000 

51 

290 

72 

26  * 

712 

« 

•  TOTAL 

605 

44 

51 

* 

2018 

55 

569 

72 

27  • 

1528 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

• 

* 

* 

*  UP80UND 

321 

41 

54 

* 

979 

75 

297 

76 

22  * 

1017 

* 

•  0 OWN BOUND 

336 

44 

47 

* 

901 

40 

297 

72 

26  * 

498 

* 

*  TOTAL 

657 

43 

51 

* 

1880 

58 

594 

74 

24  • 

1515 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  «<•« 

8% 

5X 

9X 

* 

-6X 

-OX 

4X 

7X 

•4X  * 

-0% 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UP80UN0 

1138 

42 

54 

* 

4025 

64 

1107 

71 

27  * 

3497 

*  DOWNBOUND 

1157 

43 

52 

* 

4090 

44 

1150 

70 

27  * 

2497 

*  TOTAL 

2295 

43 

53 

* 

8115 

53 

2257 

70 

27  • 

5994 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

# 

* 

*  UPBOUNO 

1314 

43 

51 

* 

4085 

67 

1253 

70 

27  • 

3655 

•  DOWNBOUND 

1322 

44 

50 

* 

4003 

44 

1244 

69 

29  • 

2440 

*  TOTAL 

2636 

43 

50 

* 

8088 

55 

2497 

69 

28  • 

6095 

*»>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

14X 

17X 

8X 

* 

-OX 

3X 

10X 

9X 

13X  * 

IX 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

76 

.8 

.2 

65.4 

3.0 

1.7 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

96 

.8 

.2 

82.8 

3.4 

1  .9 

*  TEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

237 

.7 

.1 

188.1 

3.0 

2.4 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

350 

.7 

Hr 

.1 

262.6 

**** 

3.4 

********** 

2.5 

******** 

^•/VS'V 


■  V  On” 
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CHICKAMAUGA  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


OUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

636 

87 

12 

3H 

66  * 

473 

67 

32  * 

299 

DOWN BOUND 

637 

87 

11 

310 

48  * 

501 

64 

34  * 

212 

TOTAL 

1273 

87 

11 

624 

57  * 

974 

65 

33  * 

511 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

500 

85 

14 

359 

75  * 

510 

70 

28  * 

380 

DOUNBOUNO 

519 

86 

11 

329 

49  * 

542 

63 

35  * 

223 

TOTAL 

1019 

86 

12 

688 

63  * 

1052 

67 

32  * 

603 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

•19X 

-21X 

-12X 

10X 

2  OX  « 

8X 

9X 

5X  * 

18X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

2582 

89 

9 

1191 

71  * 

2116 

57 

41  * 

1221 

DOWN  BOUND 

2588 

89 

9 

1202 

37  * 

2179 

56 

42  * 

631 

TOTAL 

5170 

89 

9 

2393 

54  * 

4295 

56 

41  • 

V.  '  2 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

3021 

90 

9 

1346 

70  * 

2351 

57 

41  * 

262 

DOWNBOUND 

3080 

90 

8 

1307 

49  * 

2426 

54 

44  * 

884 

TOTAL 

6101 

90 

8 

2653 

59  * 

4777 

56 

42  * 

2146 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

18X 

19X 

6X 

10X 

21X  * 

1 IX 

9X 

14X  * 

15X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL) 

STALLED 

VSL  S 

PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

47 

2.5 

.8 

121.9 

7.2 

2.1 

CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

47 

3.6 

1.3 

173.0 

13.9 

3.0 

YEA 

R  T 

0  DAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

174 

2.8 

.9 

494.9 

14.4 

3.3 

CURRENT 

YEAR 

r***+* 

1/86  THRU 

12/86 

203 

2.9 

1.1 

608.9 

13.9 

2.1 

PAGE  161 


WATTS  BAR  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
M3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

*********** 

LCKGES  * 

*******  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTCNS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

217 

76 

22 

176 

35 

302 

59 

37  * 

120 

DOUNBOUND 

214 

76 

22 

175 

81 

307 

59 

37  * 

198 

TOTAL 

431 

76 

22 

351 

58 

609 

59 

37  * 

318 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

184 

71 

28 

214 

52 

307 

70 

26  * 

180 

DOUNBOUND 

189 

72 

24 

201 

79 

317 

64 

30  * 

213 

TOTAL 

373 

71 

26 

415 

65 

624 

67 

28  * 

393 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<«< 

-13X 

-19X 

OX 

18X 

33X 

?X 

15X 

■  21X  * 

23X 

YEAR  TO  DATE 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1198 

85 

13 

608 

44 

1335 

46 

50  * 

478 

DOUNBOUND 

1173 

85 

13 

611 

71 

1346 

46 

50  * 

601 

TOTAL 

2371 

85 

13 

1219 

58 

2681 

46 

50  * 

1079 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

1293 

84 

14 

818 

41 

1470 

54 

43  * 

536 

DOUNBOUND 

1278 

84 

14 

793 

77 

1463 

52 

44  * 

820 

TOTAL 

2571 

84 

14 

* 

1611 

59 

2933 

53 

44  * 

1356 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

8% 

7X 

15X 

* 

32X 

34X 

9X 

26X 

3%  * 

25X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

stall 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

18 

2.2 

.4 

40.5 

6  7 

1.3 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

27 

2.7 

.7 

73.2 

6.6 

5.9 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

78 

1.8 

.4 

143.3 

10.0 

5.2 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

88 

1.9 

.4 

169.8 

11.6 

5.9 
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FORT  LOUOON  LOCK 
TENNESSEE  RIVER 
H3  NASHVILLE 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES  * 

LOADED  * 

(X)  * 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

.  .  * 

TONNAGE 

KTONS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UP80UND 

162 

79 

19  * 

69 

82  * 

152 

52 

45  * 

112 

DOWNBOUND 

161 

78 

19  * 

74 

37  * 

155 

53 

44  * 

37 

TOTAL 

323 

78 

19  * 

143 

59  * 

307 

53 

44  * 

149 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

133 

72 

27  * 

77 

83  * 

159 

54 

42  * 

115 

DOWNBOUND 

153 

75 

20  * 

62 

50  * 

168 

45 

51  * 

43 

TOTAL 

286 

74 

23  * 

139 

68  * 

327 

50 

47  * 

....  * 

158 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

-m 

-16X 

4X  * 

•2X 

1 1X  * 

6X 

OX 

12X  * 

. * 

6X 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

835 

84 

14  * 

288 

84  * 

751 

42 

54  * 

424 

DOWNBOUND 

840 

84 

14  * 

303 

35  * 

791 

41 

56  * 

142 

TOTAL 

1675 

84 

14  * 

591 

59  * 

1542 

41 

55  * 

566 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

848 

84 

14  * 

276 

81  * 

820 

36 

59  * 

375 

DOWNBOUND 

898 

85 

12  * 

258 

43  * 

824 

34 

61  * 

156 

TOTAL 

1746 

84 

13  * 

534 

63  * 

1644 

35 

60  * 

......  * 

531 

>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

4X 

5X 

OX  * 

-9X 

-3X  * 

6X 

9% 

15X  * 

•  6X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

9 

.8 

.1 

7.8 

2.7 

1.2 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

11 

1.3 

.2 

14.8 

5.0 

2.7 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

39 

.8 

.1 

32.3 

4.5 

1 .9 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

44 

1.1 

.2 

51.9 

5.0 

2.1 

162 
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LOCK  &  DAM  2 
ALLEGHENY  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT  VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES  *  TONNAGE  * 

*  .  TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN  *  KTONS  * 

*  F  0  U  R  T  H  Q  U  A  R  T  E  R  (X)  (X)  *  (X)  *  (X)  (X)  *  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

tf 

* 

* 

* 

UP80UND 

421 

47 

49 

* 

637 

40 

* 

467 

72 

27 

* 

306 

* 

DOWNBOUND 

419 

46 

49 

* 

657 

57 

* 

466 

75 

24 

* 

213 

* 

TOTAL 

840 

47 

49 

* 

1294 

49 

* 

933 

73 

25 

* 

519 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

398 

43 

51 

* 

700 

48 

* 

446 

78 

21 

* 

375 

* 

DOWNBOUND 

385 

42 

53 

* 

673 

49 

* 

436 

77 

21 

* 

160 

• 

TOTAL 

783 

42 

52 

* 

1373 

49 

* 

882 

78 

21 

* 

535 

* 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-6X 

-15X 

•OX 

* 

6X 

5X 

* 

-5X 

OX 

-20X 

* 

3% 

•  YEAR  T 

0  0  A  T  E 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

5491 

81 

17 

* 

2879 

44 

* 

3295 

46 

53 

* 

1443 

* 

DOWNBOUND 

5687 

80 

16 

* 

2878 

55 

* 

3230 

46 

52 

* 

890 

* 

TOTAL 

11178 

81 

16 

* 

5757 

49 

* 

6525 

46 

53 

* 

2333 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

5330 

82 

16 

* 

2754 

45 

* 

3095 

45 

53 

* 

1393 

* 

DOWNBOUND 

5387 

82 

15 

* 

2651 

52 

* 

3066 

44 

54 

* 

678 

* 

TOTAL 

10717 

82 

16 

* 

5405 

49 

* 

6161 

45 

54 

* 

2071 

* 

*>»>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-4X 

•2X 

•  7X 

* 

-6X 

■  6X 

* 

-5X 

-8X 

-3X 

* 

- 1 1X 

* 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

» 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•FREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

113 

.8 

.2 

94.6 

11.0 

6.9 

« 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

113 

.7 

.2 

89.2 

6.2 

214.3 

» 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

609 

.6 

.2 

373.6 

11.0 

3.9 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

497 

.5 

k* 

.1 

k* 

272.9 

***** 

10.1 

******* 

Y  *  Y 

72.6 

* 

* 
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LOCK  &  DAM  3 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

*  UPBOUNO 

319 

28 

66  * 

653 

39 

414 

83 

15  * 

323 

•  DOWNBOUND 

333 

30 

63  * 

665 

57 

419 

84 

14  * 

211 

•  TOTAL 

652 

29 

64  * 

1318 

48 

833 

84 

14  * 

534 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUNO 

308 

24 

68  * 

711 

49 

404 

86 

13  * 

389 

*  DOWNBOUND 

315 

28 

66  * 

669 

48 

391 

85 

13  * 

154 

*  TOTAL 

623 

26 

67  * 

1380 

49 

795 

86 

13  * 

* 

543 

•>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-4X 

•  15X 

•OX  * 

4X 

5X 

-  4X 

2X 

■  14X  * 

IX 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUND 

3118 

67 

30  * 

2902 

44 

2524 

60 

39  * 

1502 

*  DOWNBOUND 

3100 

67 

30  * 

2930 

54 

2483 

61 

38  * 

885 

*  TOTAL 

6218 

67 

30  * 

5832 

49 

5007 

60 

38  • 

2387 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

2924 

68 

28  * 

2755 

45 

2336 

58 

41  * 

1427 

*  DOWNBOUND 

2956 

68 

28  * 

2691 

51 

2293 

58 

40  * 

679 

*  TOTAL 

5880 

68 

28  * 

5446 

48 

4629 

58 

40  * 

.  * 

2106 

*>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

•5X 

-3X 

-9X  • 

-6X 

•  7X 

7X 

m 

•**+ 

-IX  • 

- 1 1X 

*« 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  delay 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

106 

.8 

.2 

87.9 

3.9 

1 .9 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

101 

.7 

.1 

71  .9 

3.5 

40.3 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

515 

.7 

.  1 

374. 7 

4.4 

2.5 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

410 

.5 

.  1 

228.9 

3.8 

20.4 

•  * 
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LOCK  1  DAM  4 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*4 

* 

• 

* 

***************4 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  CONNER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

*4 

* 

* 

* 

*#**4r*** 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

345 

24 

67 

* 

763 

13 

* 

391 

85 

14 

* 

129 

DOWNBOUND 

357 

27 

68 

* 

780 

87 

* 

393 

84 

15 

* 

337 

TOTAL 

702 

26 

68 

* 

1543 

50 

* 

784 

84 

15 

* 

466 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

4r 

UPBOUND 

360 

27 

68 

* 

839 

12 

* 

378 

86 

12 

«r 

120 

DOWNBOUND 

377 

30 

65 

* 

844 

84 

* 

381 

85 

13 

* 

316 

TOTAL 

737 

28 

66 

* 

1683 

48 

* 

759 

86 

13 

* 

436 

*>>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

4X 

16X 

3X 

* 

9X 

4X 

* 

-3X 

-IX 

-  14X 

* 

-6% 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

3395 

68 

26 

* 

2981 

13 

* 

2356 

54 

44 

* 

558 

DOWNBOUND 

3207 

69 

28 

* 

3018 

86 

• 

2292 

56 

42 

* 

1344 

TOTAL 

6602 

68 

27 

* 

5999 

50 

* 

4648 

55 

43 

* 

1902 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

2919 

70 

27 

* 

2705 

15 

* 

2043 

55 

44 

* 

550 

DOWNBOUND 

2855 

69 

27 

* 

2695 

B3 

* 

1962 

58 

40 

* 

1009 

TOTAL 

5774 

70 

27 

* 

5400 

49 

• 

4005 

56 

42 

* 

1559 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

12X 

-10X 

12X 

* 

•9X 

- 1 1X 

* 

-13X 

12X 

-16X 

* 

-18% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

96 

.5 

.1 

48.4 

2.5 

.0 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

59 

.3 

.0 

21.1 

2.2 

1.7 

*  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

408 

.4 

.1 

198.3 

10.0 

3.0 

•CURRENT  U*.R 

1/86  THRU  12/86 

291 

.3 

* 

.0 

*4 

106.9 

4.4 

4.6 
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LOCK  &  OAH  5 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  CXJARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

** 

* 

* 

* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

** 

* 

* 

* 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

ICKGES  * 

RECRTN  * 

(X) 

.  * 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

* 

UPBOUND 

257 

29 

68 

* 

632 

2 

* 

256 

76 

23  * 

8 

* 

DOWNBOUND 

262 

29 

69 

* 

645 

96 

* 

250 

78 

21  * 

268 

TOTAL 

519 

29 

68 

* 

1277 

49 

* 

506 

77 

22  * 

276 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

178 

28 

62 

* 

316 

9 

* 

167 

80 

18  • 

17 

DOWNBOUND 

189 

32 

56 

* 

320 

85 

* 

176 

77 

21  * 

120 

TOTAL 

367 

30 

59 

* 

636 

47 

* 

343 

79 

19  • 

.  * 

137 

*>»>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-29X 

-26X 

-38X 

* 

•  50X 

•  52X 

* 

-32X 

•  30X 

39X  • 

•50X 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2012 

68 

31 

* 

2465 

0 

* 

1528 

46 

52  • 

11 

DOWNBOUND 

2026 

68 

30 

* 

2470 

97 

* 

1491 

48 

50  * 

1047 

TOTAL 

4038 

68 

31 

* 

4935 

49 

* 

3019 

47 

51  * 

1058 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1512 

68 

28 

* 

1423 

5 

* 

1132 

45 

53  • 

78 

DOWNBOUND 

1522 

68 

27 

* 

1407 

92 

* 

1129 

47 

51  * 

567 

TOTAL 

3034 

68 

28 

* 

2830 

48 

* 

2261 

46 

52  * 

.  * 

645 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-24X 

•24X 

•31X 

• 

** 

-42X 

•43X 

* 

»* 

-25X 

-27X 

-  23X  * 

•39X 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


AVG  DECAY  AVG  DELAY 
DELAYED  OF  OF 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 


•FOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSL ) 

STALLED  VSLS 

•PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

39 

.1 

.0 

4.5 

.2 

79.5 

•CURRENT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

12 

.1 

.0 

1.9 

.3 

69.4 

*  YEA 

R  T 

0  OAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

179 

.1 

.0 

23.8 

.9 

79.5 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

132 

.1 

.0 

22.5 

1 .6 

66.7 

NO  DATA 

REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS 

OF  1985 

FEB 
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LOCK  &  0AM  6 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  • 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X> 

******** 

LCKGES 

TOTAL 

********* 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

********* 

LCKGES  * 

RECRTN  • 

(X)  * 

*******  *i 

TONNAGE 

KTONS 

r* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBCUND 

224 

19 

75 

* 

560 

1 

214 

86 

12  • 

5 

* 

DOWN BOUND 

225 

19 

78 

574 

93 

212 

88 

11  • 

228 

* 

TOTAL 

449 

19 

77 

1134 

48 

426 

87 

11  • 

233 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

69 

72 

18 

19 

31 

62 

33 

64  * 

7 

* 

DOWNBOUND 

76 

75 

15 

20 

15 

65 

32 

66  * 

2 

* 

TOTAL 

145 

73 

17 

39 

23 

127 

33 

65  * 

9 

• 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-67X 

21X 

•92X 

•96X 

-98X 

•  70X 

B8X 

62X  • 

-96% 

» 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1291 

50 

47 

2272 

1 

1171 

59 

39  * 

14 

* 

DOWNBOUND 

1289 

50 

47 

2300 

96 

1164 

60 

38  * 

954 

* 

TOTAL 

2580 

50 

47 

4572 

48 

2335 

60 

39  * 

968 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

709 

86 

11 

157 

28 

548 

20 

77  • 

60 

* 

DOWNBOUND 

726 

86 

10 

148 

55 

534 

20 

77  * 

46 

* 

TOTAL 

1435 

86 

11 

305 

41 

1082 

20 

77  * 

106 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<«< 

•44% 

-4X 

-86X 

* 

93X 

-94X 

-53X 

84X 

-8X  * 

-89% 

* 

'(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

*  F  0  U  R  T  H 

*  . 

0  U  A  R  T  E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

29 

.1 

.0 

4.5 

.3 

80.0 

* 

•CURRENT  QTR 

*  .  . 

10/86  THRU  12/86 

1 

.2 

.0 

.2 

.3 

.0 

* 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

15! 

.2 

.0 

32.7 

2.0 

9.7 

* 

•CURRENT  1  EAR 

1/86  THRU  12/86 

20 

.2 

>**+**4 

******** 

.0 

4.7 

**** 

+  ***1 

.9 

********** 

1.1 

******** 

* 

* 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1935  FEB 
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LOCK  &  DAM  7  PAGE  160 

ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

LOADED 

TOTAL 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

<%>  * 

(%) 

(%) 

(%)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

60 

75 

20  • 

18 

11 

43 

37 

60  * 

2 

DOWN BOUND 

54 

72 

25  * 

27 

66 

42 

40 

59  * 

7 

TOTAL 

114 

73 

22  * 

45 

44 

85 

38 

60  • 

9 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

45 

60 

22  * 

14 

35 

44 

38 

59  * 

6 

DOUNBOUND 

51 

70 

21  * 

18 

16 

44 

40 

56  * 

2 

TOTAL 

96 

69 

21  • 

32 

25 

88 

39 

57  * 

.  * 

8 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

•15% 

-20% 

-19%  * 

-28% 

•60% 

3% 

6% 

0%  • 

-11% 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

# 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

699 

91 

7  * 

117 

1 

443 

15 

83  * 

2 

DOUNBOUND 

695 

91 

7  * 

121 

86 

467 

14 

83  • 

57 

TOTAL 

1394 

91 

7  * 

238 

44 

910 

15 

83  * 

59 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

« 

UPBOUND 

647 

87 

11  * 

143 

29 

423 

23 

74  • 

60 

DOUNBOUND 

665 

86 

11  • 

137 

59 

440 

22 

75  * 

46 

TOTAL 

1312 

86 

11  * 

280 

44 

863 

23 

74  * 

106 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

•5% 

■10% 

52%  * 

17% 

15% 

-5% 

45X 

-14%  * 

79% 

** 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

DF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOUS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

2 

.1 

.0 

.2 

.3 

81.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

1 

.3 

.0 

.3 

.3 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

12 

.2 

.0 

2.7 

.8 

81.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

10 

.1 

.0 

******** 

1  .6 

**** 

.3 

.0 

** 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  FEB 
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LOCK  i  0AM  8 
ALLEGHENY  RIVER 
HA  PITTSBURGH 


OHIO  RIVER  DIVISION 


*  OUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

r****  ***** 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

* 

•  UPBOUND 

127 

20 

77 

98 

0 

128 

82 

16  * 

0 

* 

*  D0UN80UND 

132 

21 

78 

103 

98 

129 

84 

15  * 

161 

* 

•  TOTAL 

259 

20 

77 

201 

50 

257 

83 

15  * 

161 

* 

•CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 

* 

•  UPBOUND 

132 

16 

80 

106 

0 

133 

86 

12  * 

0 

* 

•  DOWNBOUND 

144 

23 

75 

108 

99 

134 

85 

13  * 

173 

* 

•  TOTAL 

276 

20 

77 

214 

50 

267 

86 

13  * 

173 

* 

* 

*>>»  PERCENT  CHANGE  «<« 

6X 

3X 

6X 

6X 

5X 

3X 

6X 

-  14X  • 

7X 

* 

* 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUND 

948 

59 

38 

369 

0 

748 

51 

47  * 

0 

* 

•  DOWNBOUND 

957 

59 

38 

372 

99 

760 

51 

48  * 

585 

* 

*  TOTAL 

1905 

59 

38 

741 

49 

1508 

51 

48  * 

585 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

•  UPBOUND 

819 

67 

32 

265 

0 

581 

47 

52  • 

1 

« 

*  DOWNBOUND 

827 

67 

32 

266 

98 

596 

46 

53  • 

420 

* 

*  TOTAL 

1646 

67 

32 

531 

49 

1177 

46 

52  * 

421 

* 

* 

•>>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

13X 

-2X 

28X 

28X 

-28X 

-21X 

28X 

-14X  * 

-28X 

********* 

* 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

• 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

DF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

6 

.1 

.0 

.9 

.3 

3.8 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

3 

.1 

.0 

.5 

.3 

25. C 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

23 

.1 

.0 

3.5 

.5 

3.8 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

12 

.1 

•  * 

.0 

2.2 

.3 

64.2 

********* 

* 

*  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FES  MAR 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APP 
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LOCK  &  DAM  9 
ALLEGHENY  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

* 

LCKGES 

LCKGES 

ICKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

• 

*  UPBOUND 

23 

100 

0 

0 

0 

* 

24 

20 

79  * 

0  • 

•  DOWNBOUNO 

30 

100 

0 

0 

0 

* 

23 

21 

78  * 

0  * 

*  TOTAL 

53 

100 

0 

0 

0 

* 

47 

21 

78  * 

0  • 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

15 

100 

0 

0 

0 

* 

16 

31 

68  * 

0  * 

*  DOWNBOUNO 

18 

100 

0 

0 

0 

* 

17 

29 

70  * 

0  • 

*  TOTAL 

33 

100 

0 

0 

0 

* 

33 

30 

69  * 

0  • 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

•37X 

-37X 

ox 

OX 

ox 

* 

29X 

OX 

37%  * 

OX  * 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

542 

100 

0 

0 

0 

* 

304 

1 

98  * 

0  * 

*  DOWNBOUNO 

535 

100 

0 

0 

0 

» 

310 

1 

98  * 

0  • 

*  TOTAL 

1077 

100 

0 

0 

0 

* 

614 

1 

98  * 

0  • 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

• 

*  UPBOUND 

476 

100 

0 

0 

0 

* 

268 

2 

97  • 

0  • 

•  DOWNBOUNO 

499 

100 

0 

0 

0 

* 

275 

2 

97  * 

0  * 

*  TOTAL 

975 

100 

0 

0 

0 

* 

543 

2 

97  * 

0  * 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-9% 

■9X 

ox 

ox 

ox 

* 

-11X 

40X 

-  12X  * 

ox  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  * 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  • 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.  1 

.0  * 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0  * 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0  * 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

0 

.0 

# 

.0 

»* 

.0 

.3 

.0  * 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1985  JAN  FEB  MAR  APR  NOV  DEC 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN  FEB  MAR  APR  NOV  DEC 
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LOCK  &  DAM  2 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

►  *< 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

********1 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

********** 

TONNAGE  • 

KTONS  • 

• 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

479 

1 

92 

2440 

35 

481 

98 

1  * 

1099 

* 

•  DOWN BOUND 

461 

1 

91 

2377 

78 

476 

97 

1  * 

2035 

* 

•  TOTAL 

940 

1 

92 

4817 

56 

957 

97 

1  * 

3134 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

374 

0 

99 

2332 

21 

394 

100 

0  * 

616 

* 

*  DOWNBOUND 

404 

0 

100 

2532 

85 

425 

100 

0  * 

2337 

* 

•  TOTAL 

778 

0 

99 

4864 

54 

819 

100 

0  • 

2953 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

- 1 7X 

-100X 

-10X 

OX 

-2X 

-14X 

12X 

-100X  * 

-5X 

* 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

* 

•  UPBOUND 

1826 

0 

97 

11140 

36 

1954 

99 

0  • 

5315 

* 

*  DOWNBOUND 

1823 

0 

97 

11238 

76 

1952 

99 

0  * 

9018 

* 

*  TOTAL 

3649 

0 

97 

22378 

56 

3906 

99 

0  • 

14333 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

1772 

0 

98 

11512 

28 

1897 

99 

0  * 

4119 

* 

*  DOWNBOUND 

1823 

0 

99 

11815 

83 

1967 

99 

0  * 

10772 

* 

*  TOTAL 

3595 

0 

98 

23327 

56 

3864 

99 

0  • 

14891 

* 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

•1% 

17X 

•OX 

4X 

3X 

-IX 

-OX 

-53X  * 

3X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

300 

.6 

.2 

189.3 

10.0 

25.7 

* 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

201 

.6 

.1 

128.5 

3.0 

.0 

* 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1200 

.7 

.2 

913.4 

10.0 

18.2 

* 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1124 

******** 

.7 

*« 

.2 

** 

876.5 

6.8 

********* 

10.4 

********4 

* 

* 
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LOCK  &  DAM  2  AUX  1 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


******************************** 

OUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

*4 

* 

BARGES 

BARGES 

*4 

* 

LCXGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

<X) 

* 

(X) 

CX)  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

169 

30 

48 

* 

127 

77 

* 

167 

70 

27  * 

75 

DOUNBOUND 

173 

27 

46 

* 

115 

22 

* 

170 

74 

22  * 

29 

TOTAL 

342 

28 

47 

* 

242 

51 

* 

337 

72 

25  * 

104 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

269 

20 

62 

* 

259 

63 

* 

265 

81 

17  * 

144 

DOUNBOUND 

239 

23 

54 

* 

187 

18 

* 

235 

79 

19  * 

40 

TOTAL 

508 

21 

58 

* 

446 

44 

* 

500 

80 

18  * 

184 

>»>  PERCENT  CHANGE  ««< 

48X 

12X 

83X 

* 

84X 

59* 

* 

48X 

64X 

8X  * 

76X 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1750 

50 

33 

* 

1151 

52 

* 

1503 

62 

36  * 

509 

DOUNBOUND 

1705 

51 

30 

* 

1018 

44 

* 

1492 

63 

35  * 

482 

TOTAL 

3455 

51 

32 

2169 

48 

* 

2995 

62 

36  * 

991 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

1949 

57 

31 

* 

1142 

54 

* 

1608 

57 

40  * 

546 

DOUNBOUND 

1885 

59 

27 

* 

1025 

41 

* 

1550 

57 

41  * 

452 

TOTAL 

3834 

58 

29 

2167 

48 

* 

3158 

57 

41  * 

998 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

10X 

26X 

2X 

* 

-OX 

-OX 

* 

5X 

-3X 

20X  * 

OX 

CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  10US 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

13 

.2 

.0 

3.4 

.7 

96.7 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

28 

.2 

.0 

7.3 

1.6 

.0 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

226 

2.2 

.4 

497.5 

14.8 

33.3 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

218 

1.5 

.2 

341 .4 

8.9 

24.3 
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LOCK  &  DAM  3 

r 

MONONGAHELA  RIVER  I 

HA  PITTSBURGH  ■ 

OHIO  RIVER  DIVISION  ! 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

**************** 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

CX> 

****************** 

LCKGES  *  TONNAGE 

RECRTN  •  KTONS 

(X)  * 

** 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

616 

0 

95 

* 

2918 

11 

608 

99 

0 

* 

395 

* 

OOUN BOUND 

639 

0 

95 

* 

2896 

91 

634 

99 

0 

* 

2719 

* 

TOTAL 

1255 

0 

95 

* 

5814 

51 

1242 

99 

0 

* 

3114 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

582 

0 

98 

• 

2834 

14 

575 

99 

0 

* 

494 

• 

DOWN BOUND 

626 

0 

99 

* 

2944 

92 

625 

99 

0 

* 

2862 

* 

TOTAL 

1208 

0 

99 

* 

5778 

54 

1200 

99 

0 

* 

3356 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <<<« 

•3% 

200X 

OX 

* 

■OX 

4% 

-3X 

-3X 

OX 

* 

7X 

* 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

2831 

0 

96 

* 

13826 

12 

2789 

99 

0 

* 

2034 

* 

DOWN BOUND 

2904 

0 

97 

* 

13889 

92 

2874 

99 

0 

* 

12988 

* 

TOTAL 

5735 

0 

97 

* 

27715 

52 

5663 

99 

0 

* 

15022 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

3010 

0 

98 

* 

14506 

14 

2972 

99 

0 

* 

2449 

* 

DOUNBOUNO 

3136 

0 

98 

* 

14563 

92 

3115 

99 

0 

* 

14177 

* 

TOTAL 

6146 

0 

98 

* 

29069 

53 

6087 

99 

0 

* 

16626 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

7X 

-54X 

8X 

* 

4X 

6X 

7X 

7X 

•50X 

* 

10% 

* 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG  STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

487 

.6 

.2 

305.2 

3.0 

45.2 

* 

•CURRENT  QTR 

*  . .  . 

10/86  THRU  12/86 

377 

.4 

.1 

185.4 

1 .7 

.0 

* 

*  YEAR 

* .  .  . 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

2402 

.6 

.2 

1481 .4 

11.2 

29.4 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

2565 

.5 

.2 

1521.0 

3.8 

22.2 

* 

****** 

►  * 

******** 

**** 

******* 

************ 
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LOCK  &  DAM  3  AUXILIARY  1 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN 


FOURTH  QUARTER 

(*) 

(%)  * 

(%) 

# 

★ 

(%) 

(X)  * 

.  .  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

238 

11 

30  * 

IDO 

38 

* 

233 

87 

11  * 

37 

DOWN BOUND 

221 

13 

41  * 

151 

65 

* 

216 

86 

11  * 

101 

TOTAL 

459 

12 

35  * 

251 

54 

* 

449 

87 

11  * 

138 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

# 

UPBOUND 

318 

11 

33  * 

180 

35 

* 

317 

88 

11  * 

68 

D0UN80UND 

282 

15 

41  * 

184 

55 

★ 

278 

85 

14  * 

108 

TOTAL 

600 

13 

37  * 

364 

45 

* 

595 

86 

12  * 

.  * 

176 

»>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

30* 

42* 

38%  * 

45* 

20* 

* 

32* 

31X 

45*  * 

27* 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1885 

36 

32  * 

1397 

20 

* 

1594 

72 

26  * 

309 

DOUNBOUND 

1789 

37 

32  * 

1331 

78 

* 

1516 

71 

27  * 

1071 

TOTAL 

3674 

37 

32  * 

2728 

48 

* 

3110 

72 

27  * 

1380 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

2141 

40 

23  * 

904 

29 

* 

1813 

69 

30  * 

294 

DOUNBOUND 

2009 

44 

25  * 

854 

65 

• 

1691 

65 

33  * 

593 

TOTAL 

4150 

42 

24  * 

1758 

47 

* 

3504 

67 

31  * 

887 

>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

12* 

29* 

•13*  * 

35* 

-37* 

* 

12* 

5* 

32*  * 

-35* 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  delay 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

19 

.2 

.0 

4.1 

.6 

109.0 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

18 

.3 

.0 

5.4 

.7 

.0 

YEAR  TO  DATE 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

290 

.6 

.1 

193.5 

5.1 

24.4 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

167 

.3 

.0 

*  * 

65.1 

*•** 

2.5 

41.8 

TONNAGE 

KTONS 
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LOCK  &  OAM  4 
MON ON GAME LA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

* 

LCKGES  LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

********1 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

•  UPBOUNO 

443 

0 

98 

* 

2438 

8 

* 

467 

99 

0  * 

208 

•  DOUNBOUND 

439 

0 

98 

* 

2396 

95 

* 

494 

99 

0  * 

2427 

*  TOTAL 

882 

0 

98 

* 

4834 

51 

* 

961 

99 

0  * 

2635 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

499 

0 

98 

* 

2835 

10 

* 

553 

100 

0  * 

319 

•  DOUNBOUND 

557 

0 

99 

* 

2975 

95 

* 

624 

99 

0  • 

3056 

*  TOTAL 

1056 

0 

99 

* 

5810 

53 

* 

1177 

99 

0  * 

3375 

*»»  PERCENT  CHANGE  <«« 

19X 

ox 

2  OX 

* 

20X 

26X 

* 

22X 

22X 

0%  * 

28% 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUND 

2246 

3 

94 

* 

12160 

9 

* 

2335 

97 

1  * 

1244 

*  DOUNBOUND 

2319 

3 

95 

* 

12286 

94 

* 

2459 

97 

1  * 

11899 

*  TOTAL 

4565 

3 

95 

* 

24446 

52 

* 

4794 

97 

1  • 

13143 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

•  UPBOUNO 

2363 

0 

99 

* 

13574 

10 

* 

2613 

99 

o  • 

1466 

•  DOUNBOUNO 

2507 

0 

99 

* 

13723 

95 

* 

2792 

99 

0  * 

14224 

•  TOTAL 

4870 

0 

99 

* 

27297 

53 

* 

5405 

99 

0  * 

15690 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

6X 

•99X 

1 1X 

* 

1 1X 

12X 

* 

12X 

15X 

-100X  • 

19X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

342 

.8 

.3 

277.3 

3.8 

17.4 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

345 

.6 

.2 

227.7 

3.6 

.  c 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1782 

.8 

.3 

1481.2 

12.9 

2.6 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

1900 

******•«< 

.7 

* 

.2 

*« 

1358.8 

4.3 

12.7 

********1 
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LOCK  &  DAM  4  AUXILIARY  1 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

****** 

VESSEL 

** 

* 

BARGES 

BARGES 

*  * 

LCXGES 

LCXGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

XTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(%> 

* 

(%) 

(%) 

(%> 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

103 

27 

36 

* 

64 

15 

107 

71 

25  • 

10 

* 

DOWNBOUND 

115 

26 

24 

* 

47 

61 

117 

73 

22  * 

31 

* 

TOTAL 

218 

26 

30 

* 

111 

35 

224 

72 

23  • 

41 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

176 

23 

38 

* 

123 

26 

174 

77 

21  * 

38 

* 

DOWN  BOUND 

126 

33 

34 

* 

79 

40 

119 

69 

28  * 

31 

* 

TOTAL 

302 

27 

36 

* 

202 

32 

293 

74 

24  • 

.  * 

69 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

38% 

44% 

66% 

* 

81% 

66% 

30% 

33X 

33%  * 

. * 

68% 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

954 

45 

37 

* 

1292 

16 

1026 

70 

28  • 

194 

* 

DOWNBOUND 

1132 

46 

26 

* 

1198 

85 

1041 

69 

29  • 

1006 

* 

TOTAL 

2086 

46 

31 

* 

2490 

49 

2067 

70 

28  • 

1200 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1357 

61 

17 

* 

496 

25 

1139 

47 

si  * 

125 

* 

DOWNBOUND 

1240 

65 

15 

* 

390 

51 

1010 

43 

55  • 

212 

* 

TOTAL 

2597 

63 

16 

* 

886 

36 

2149 

45 

53  * 

337 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

24% 

72% 

35% 

* 

■64% 

•  73% 

3% 

**** 

32% 

***** 

92%  * 

-  71% 

*  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DEL  AY  AVG 

STALL 

* . 

. 

delayed 

Of 

Of 

TIME 

MAX  OF 

♦FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  stalled  vsls 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

2 

.3 

.0 

.7 

1.0 

31.6 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

7 

.2 

.0 

1.9 

.  7 

1.0 

•  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

278 

6.4 

2.7 

1800.2 

21.7 

7.5 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

56 

******** 

.6 

*  * 

.0 

*  • 

33,8 

3  2 

.8 

*  • 

176 
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MAXWELL  LOCK  &  0AM  PAGE  177 

MONONGAHELA  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

********* 

VESSEL 

******** 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

*« 

LCKGES  LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

*  F  0  U  R  T  H 

QUARTER 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

360 

10 

88 

1793 

9 

354 

90 

8  * 

179 

DOUNBOUND 

192 

16 

80 

822 

95 

178 

90 

8  * 

803 

TOTAL 

552 

12 

85 

2615 

36 

532 

90 

8  • 

982 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

520 

13 

84 

2471 

9 

489 

91 

7  • 

259 

DOUNBOUND 

167 

32 

67 

617 

90 

136 

82 

15  • 

579 

TOTAL 

687 

18 

80 

3088 

25 

625 

89 

9  * 

838 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

24X 

B8X 

17X 

18X 

•  16X 

17X 

16X 

28X  * 

•14X 

•  YEAR 

TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

2452 

24 

73 

10355 

9 

2201 

83 

15  * 

1031 

DOUNBOUND 

1215 

49 

47 

3058 

93 

952 

63 

35  • 

2887 

TOTAL 

3667 

32 

65 

13413 

28 

3153 

77 

21  • 

3918 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUND 

2427 

25 

73 

10373 

9 

2160 

83 

15  • 

•058 

DOUNBOUND 

1219 

50 

48 

3306 

92 

943 

63 

35  * 

3195 

TOTAL 

3646 

33 

65 

13679 

29 

3103 

77 

21  * 

<.253 

*"■>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

IX 

•IX 

IX 

5X 

•IX 

-IX 

2X  • 

*(AU  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAT 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

S’».  . 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  C 

F 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  S'A. 

ut:-  v$.r; 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

102 

.3 

.0 

37.5 

1.5 

*4.  ; 

•current  qtr 

10/86  THRU  12/86 

47 

.4 

.0 

23.0 

5.4 

? . : 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  tear 

1/85  THRU  12/85 

327 

.2 

.0 

97.2 

10.  !. 

•O.SRENT  YfcA 

1/86  THRU  12/86 

312 

.3 

* 

.0 

116.8 

10.1 

177 
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MAXWELL  LOCK  &  DAM  AUX  1 
MONOMGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

barges 

BARGES  * 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

IOAOED  * 

rnr  a  i  rnAiMED 

RECRTN 

fourth 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X)  * 

(X 

) 

(X) 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

74 

29 

68  * 

302 

5 

63 

82 

1  7 

DOUNBOUND 

248 

14 

84  * 

1246 

97  * 

226 

93 

A 

TOTAL 

322 

17 

80  * 

1548 

79 

289 

9 i 

fl 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

98 

29 

70  * 

379 

8 

90 

76 

77 

DOWNBOUNO 

436 

6 

92  * 

2288 

96 

425 

95 

4 

TOTAL 

534 

10 

88  * 

2667 

83  * 

515 

92 

7 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

65X 

OX 

SIX  * 

/2X 

81X  * 

73X 

SOX 

SOX 

YEAR 

0  DATE 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

45 

56 

42  * 

2233 

8  * 

658 

62 

57 

DOWNBOUNO 

2189 

24 

74  * 

9503 

96  * 

1908 

85 

'3 

TOTAL 

3134 

34 

64  * 

11736 

79  * 

2566 

79 

'4 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUNO 

1234 

55 

43  * 

3021 

10 

903 

6i 

38 

DOWNBOUNO 

2484 

28 

69  * 

10122 

96 

2  HO 

87 

TOTAL 

3718 

37 

61  * 

13143 

76 

304  3 

75 

71 

->»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

18X 

2VX 

12X  * 

m 

7X  * 

18X 

’A 

4  1  X 

•CALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DEI  At 

A VO  DELAY 

T  C T  Ai  DFlA* 

Of: 

AT  AV( 

•  ..... 

DELATED 

Of 

Of 

m  m 

HA  X 

•  f  0  U  R  T  H 

QUARTER 

TOWS 

DELATED  ’OWS 

A,  ( 

OWS 

(  TUWS  ) 

'  A  L 

VSl  I  S’ 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

25 

A  4. 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

31 

0  A, 

•  i  F  A  R 

TO  DATE 

•PREVIOUS  rfA» 

i/85  thru  ’2/85 

206 

1 

- 

•'  <R»FN*  'MR 

’/86  thru  * 2/86 

293 

\ 

•  ’  * 

TONNAGE 

KTONS 


1 6 
1745 
1761 

??6« 

77138 

8  ’  X 


?0<~ 

9'5» 

935- 

51': 
""  39 
1  *«* 

*  'X 


s’Ai  . 

,  Ft  VS.  '' 

7**  ■ 


PAGE  1 79 


LOCK  I  DAM  7 
MONONGAHE l A  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES  L CAGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X)  • 

(X) 

(X)  • 

• 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

• 

• 

* 

UPBOUNO 

405 

3 

89  * 

1712 

8  * 

708 

97 

1  * 

163  * 

DOWN SOUND 

393 

3 

89  » 

1665 

97  • 

700 

96 

1  * 

1642  • 

TOTAL 

798 

3 

89  » 

3377 

52  * 

1408 

97 

1  * 

1805  • 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

572 

1 

94  * 

2659 

9  * 

1034 

99 

0  * 

283  * 

DOWN BOUND 

573 

1 

95  * 

2700 

96  * 

1057 

99 

0  • 

2/19  • 

TOTAL 

1145 

1 

94  * 

5359 

53  * 

2091 

99 

0  * 

2902  * 

.  # 

•»>>>  PERCENT 

change  <<<<< 

43X 

38X 

52X  * 

58X 

61X  • 

48X 

5  OX 

52X  • 

60X  * 

*  YEAR 

0  DATE 

• 

• 

• 

• 

• 

•‘JFVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

• 

• 

• 

UPBOUNO 

2331 

5 

88  * 

9428 

10  • 

3985 

97 

2  * 

1126  • 

DOWNBOUNO 

2316 

5 

88  * 

9358 

94  • 

4044 

97 

2  * 

8705  • 

TOTAL 

464  7 

5 

88  * 

18786 

52  • 

8029 

97 

2  * 

983’  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  thru  12/86 

• 

• 

• 

IP  SOI  INC 

25 1C 

4 

90  • 

11052 

10  ♦ 

4439 

97 

2  * 

1 262  • 

DOWNBOUNl 

2520 

4 

8V  • 

11051 

96  • 

4534 

97 

2  * 

•07*2  ' 

TOTAl 

5U50 

*» 

90  • 

22103 

53  • 

8973 

97 

2  * 

’  i<?7u  • 

• 

*••>>  PERCENT 

CHANGE  «««<• 

8X 

10X 

10X  • 

17X 

19X  • 

1 1X 

12X 

OX  • 

?’X  • 

*'A.L  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OE 

A» 

AVG  DElA* 

TOTAL  delay 

DELAY  AVG 

S  ’  A , 

• 

Of . AYED 

Of 

Of 

’  |NE 

NAX 

•  f  o  U  R  T  M 

Q  U  A  R  T  i  R 

TtJWS 

delayed 

•ows 

Au  lOWS 

(  ’OWS) 

(  A|.  1 

VSl  )  S ’ A . 

;  '  v  v  • 

*•  *►  /!XS  OTR 

10/85  thru  12/85 

425 

*  1 

so*  6 

7  NY 

,■/  „  • 

•'i.iPruit  qtr 

10/86  thru  12/86 

524 

A 

At 

<•6  ’  S 

1 

•  '1*6 

V  A  ’  f 

•i  9f  i  !  01  '  n  «D 

*  P1  TMRu  V'S*> 

?•)*>* 

* 

2'i»5  “ 

5  «  ' 

U  •  . 

•'  Dk|  h  '  •  •  k 

8/  T  HR’.  ’  V, 

t’ w 

V 

*. 

73%.  ' 
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POINT  MARION  LOCK  &  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

'  L CAGES  L CAGES 

LCAGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

’  TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

ATONS  * 

FOURTH  QUARTER 

<X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

....  * 

* 

.  * 

PREVIOUS  OTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

352 

3 

91  * 

1456 

9 

621 

98 

1  * 

159  * 

DOWNBOUND 

347 

2 

89  * 

1410 

97 

608 

98 

1  * 

1388  * 

TOTAL 

699 

3 

90  * 

2866 

52 

1229 

98 

1  * 

1547  * 

CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

500 

1 

94  * 

2208 

11 

883 

98 

0  * 

297  * 

DOWNBOUND 

499 

1 

94  * 

2237 

96 

906 

99 

0  * 

2168  * 

TOTAL 

999 

1 

94  * 

4445 

54 

1789 

99 

0  * 

....  * 

2465  * 

.  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<«< 

42X 

•19X 

49X  * 

55X 

58X 

45X 

46X 

-  37X  * 

59X  * 

.  • 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

• 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUNO 

2015 

5 

89  * 

7936 

12 

3427 

97 

2  * 

1133  * 

DOWNBOUND 

2020 

5 

88  * 

7902 

93 

3459 

97 

2  * 

7246  * 

TOTAL 

4035 

5 

88  * 

15838 

53 

6886 

97 

2  * 

8379  * 

CURRENT  tear  1/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUNO 

2178 

4 

91  * 

9266 

12 

3822 

97 

2  * 

1277  * 

DOWNBOUND 

2173 

4 

90  • 

9258 

95 

3886 

97 

2  * 

8947  * 

TOTAL 

4351 

4 

90  * 

18524 

53 

7708 

97 

2  * 

•0224  * 

.  * 

■>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

7X 

9X 

10X  * 

16X 

19X 

11X 

12X 

•  6X  * 

22X  * 

'A,,  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DEIAV 

AVG  DELAT 

TOTAL  DELAT  DELAY  AVG 

STALL  * 

DELAYED 

OF 

OF 

T  IME 

MAX  OF  * 

(O'R-H  QUARTER 

TOWS 

delated  tows 

ALL  TOWS 

ETOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

.  .  • 

previous  qtr  10/85  thru  12/85 

26  7 

.6 

2 

186 

.  1 

3.1 

30.6 

CURRENT  0 T R  10/86  thru  12/86 

528 

.6 

2 

216 

.  \ 

2.9 

.4 

'EAR  TO  date 

PREVIOUS  »EAR  1/85  THRU  12/85 

1450 

,9 

.3 

1312 

.  7 

38.8 

3.3 

'  ART  N '  -FAR  1/86  thru  12/86 

1535 

7 

.3 

1207 

.2 

20.7 

1.3 
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MORGANTOWN  LOCK  &  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 

OHIO  RIVER  DIVISION  I 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

99 

10 

77 

304 

0 

* 

99 

89 

9  * 

0 

DOUNBOUND 

96 

11 

73 

287 

99 

* 

97 

87 

10  * 

296 

TOTAL 

195 

10 

75 

591 

48 

* 

196 

88 

9  * 

296 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

* 

UPBOUND 

145 

4 

77 

452 

0 

* 

148 

93 

4  * 

2 

DOUNBOUND 

148 

4 

77 

458 

96 

• 

150 

94 

4  * 

457 

TOTAL 

293 

4 

77 

910 

48 

* 

298 

93 

4  ’ 

459 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

SOX 

33X 

52X 

53X 

54X 

* 

52X 

60X 

36%  * 

55X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

621 

37 

54 

1394 

1 

* 

576 

68 

30  * 

20 

DOUNBOUND 

623 

37 

52 

1368 

98 

* 

568 

68 

30  * 

1368 

TOTAL 

1244 

37 

53 

2762 

49 

* 

1144 

68 

30  * 

1388 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UP80UND 

258 

27 

60 

1884 

0 

* 

739 

75 

22  * 

16 

DOUNBOUND 

759 

26 

62 

1916 

97 

• 

741 

76 

21  • 

1929 

TOTAL 

1517 

26 

61 

3800 

49 

• 

1480 

75 

22  * 

1945 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

21X 

•  12X 

39X 

37X 

39X 

• 

29X 

43X 

6X  * 

40X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

stall 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

HA> 

or 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

2 

.1 

.0 

.3 

.2 

2.4 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

8 

.4 

.0 

3.3 

.6 

r 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

15 

.2 

.0 

3.5 

.  7 

2 .  - 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

23 

.3 

.0 

7.1 

3.5 

2.3 

181 
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HILDEBRAND  LOCK  &  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

LOADED  * 

KTONS 

1  Ul  AL 

I  U  1  ^  L 

FOURTH 

QUARTER 

<*) 

(X)  * 

(X)  * 

(X) 

(X)  * 

PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

UPBOUND 

51 

15 

68  * 

157 

0  * 

50 

84 

14  * 

0 

DOWN BOUND 

56 

26 

64  * 

147 

100  * 

54 

75 

22  * 

157 

TOTAL 

107 

21 

66  * 

304 

48  * 

104 

79 

18  * 

157 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

• 

UPBOUND 

62 

12 

74  * 

225 

0  * 

65 

83 

7  * 

0 

DOUNBOUND 

66 

18 

72  * 

220 

98 

67 

8? 

10  * 

235 

TOTAL 

128 

15 

73  * 

445 

48  * 

132 

82 

9  * 

235 

>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

19* 

•13* 

32*  * 

46* 

47*  * 

26* 

31X 

36*  * 

49* 

YEAR  T 

0  DATE 

• 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

• 

UPBOUND 

544 

34 

56  * 

754 

1  * 

324 

68 

29  * 

14 

DOWNBOUNO 

340 

35 

55  * 

725 

97  * 

316 

68 

29  * 

765 

TOTAL 

684 

34 

56  * 

1479 

48  • 

640 

68 

79  • 

779 

CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

• 

UPBOUND 

370 

33 

57  * 

942 

1  * 

367 

66 

26  • 

12 

DOWNBOUNO 

379 

34 

58  * 

947 

98 

367 

67 

25  • 

107C 

TOTAL 

749 

34 

57  • 

1889 

50  * 

734 

67 

26  * 

103? 

>>'>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

9* 

6* 

12*  * 

27* 

31*  * 

14* 

12% 

IX  • 

32* 

'(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

»  . . 

DELAYED 

Of 

OF 

T  INF 

MAX 

OF 

*f  OUR 

T  M 

QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  IOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL ) 

stalled  vsls 

‘PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

5 

,5 

.0 

2  5 

8 

2,6 

‘current 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

4 

.  7 

.0 

3  1 

2.0 

1  .5 

*  YEA 

r  r 

0  DAT 

E 

‘PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

24 

.4 

.0 

10.4 

1  .  1 

3.0 

‘CURRENT 

VEAR 

1/86  THRU 

12/86 

18 

.3 

.0 

6.4 

2.0 

^  1 

182 
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OPEKISKA  LOCK  t  DAM 
MONONGAHELA  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES 

•  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH  QUARTER 

(*) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  • 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

33 

30 

54 

62 

0 

32 

68 

28  * 

r 

OOUNBOUND 

32 

34 

53 

58 

98 

32 

65 

31  * 

57 

TOTAL 

65 

32 

53 

120 

47 

64 

67 

29  * 

57 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

50 

12 

72 

97 

3 

57 

78 

10  * 

3 

OOUNBOUND 

48 

12 

70 

83 

97 

55 

78 

10  * 

8- 

total 

98 

12 

71 

180 

46 

112 

78 

10  • 

87 

>»>»  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

50* 

42* 

100* 

50* 

47* 

75X 

104* 

36*  * 

52‘i 

TEAR  TO  DATE 

• 

• 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUNO 

315 

68 

25 

218 

3 

273 

35 

58  * 

9 

OOUNBOUND 

327 

70 

23 

204 

94 

283 

33 

60  * 

200 

total 

642 

69 

24 

422 

47 

556 

34 

59  • 

209 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

336 

61 

30 

333 

4 

318 

41 

49  * 

15 

OOUNBOUND 

338 

62 

30 

327 

94 

329 

37 

51  • 

305 

total 

674 

62 

30 

660 

48 

647 

40 

50  • 

3?n 

»»'»  PERCENT  CHANGE  «»««« 

4* 

6X 

32* 

56* 

60* 

16* 

34* 

1*  • 

5  55. 

(All  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DEI  AY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AvG 

>  *  A  ,  . 

DEI AYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

■ 

T  0  U  R  I  H  QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(  TOWS  ) 

(  Al  1 

VSi )  S’*. 

i  ;  t  \ 

PH  VITUS  GIB  10/8S  Thru  12/85 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

I  f  A  R  TO  0  A  I  f 

PREVIOUS  /EAR  1/8S  THRU  12/85 

CURRENT  V|  AH  1/86  THRU  12/86 


NTT  0*1*  RfPORTfr  ( OR  THE  >01  LOWING  MONTHS  Of  1988  IAN 


PACE  184 


EMSUORTH  LOCK  ft  DAM 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGf S 

l CAGES 

l  CAGES  * 

TONNAGE 

* 

* . 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

'■QHHER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  OTR 

10/8S  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

502 

0 

94 

2/6/ 

56 

556 

99 

0  * 

1910 

DOUNBOUND 

480 

0 

93 

26/4 

60  * 

5  38 

98 

0  * 

1825 

TOTAL 

982 

0 

95 

5441 

SR  * 

1094 

98 

0  * 

3/35 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUND 

458 

0 

98 

2633 

51 

50/ 

99 

0  • 

1559 

DOWN BOUND 

461 

0 

9/ 

2/90 

59 

515 

99 

0  * 

1858 

TOTAL 

919 

0 

9/ 

5423 

55 

1022 

99 

0  * 

341/ 

*>>»>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

6X 

83X 

2X 

-OX 

4X  * 

6X 

5X 

Z5X  * 

8X 

*  YEAR 

0  DATE 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

21/2 

2 

93 

12439 

58  * 

239/ 

98 

0  • 

8//0 

DOUNBOUND 

2148 

3 

93 

12342 

5/  * 

2382 

98 

0  • 

7880 

TOTAL 

4320 

2 

93 

24/81 

58  • 

4//9 

98 

0  * 

16650 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

215/ 

3 

93 

12/35 

52  • 

2348 

99 

0  • 

7795 

DOUNBOUNO 

2105 

1 

95 

12864 

63 

2349 

99 

0  • 

9161 

TOTAL 

4262 

2 

94 

25599 

5/ 

469  / 

99 

0  • 

1695. 

♦•••'  pfpcfwt 

change  <<<<< 

IX 

2X 

OX 

5X 

2X  • 

IX 

IX 

51X  • 

IX 

•  * 

An  TINES  EXPRESSED  IN 

HOURS) 

AVG  OFl Mr 

AVG  DF  (  AY 

TOTAl  DF  l  AY 

DFI  AY 

AVG  S T Al 

1 

DELAYED 

Of 

Of 

T  IMF 

NAX 

Of 

'  J  B 

T  H  QUART 

t  R 

tows 

OflAYFO  TOWS 

All  TOWS 

( TOWS) 

( Al  l 

vsi 

) 

S  T  Ai  1  ID 

vsi 

V :  Hus 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

3/4 

9 

Wl  7 

5 

4 

1  ,  3 

BP* 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

30/ 

* 

? 

4 

7 

4  9 

’  t  A 

E  ’  1  DAT 

F 

of  mis 

’FAR  '/8S  THRU 

12/85 

1692 

V 

4 

1(S  TO  -• 

• 

1  3 

UBf  Kf 

•FAR  1,86  THRU 

'2/86 

1585 

9 

144.1  ’ 

’2 

P 

3  5 

PAGE  185 


EMSUORTH  LOCK  &  0AM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISIOH 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

1*1 

***************** 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

#***  * * * * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(%) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUNO 

219 

20 

51 

153 

60 

235 

82 

14  * 

96 

DOWN BOUND 

2/2 

24 

44 

1/4 

25 

284 

77 

18  • 

48 

TOTAL 

491 

22 

4/ 

32/ 

41 

519 

79 

16  • 

144 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

350 

1/ 

54 

263 

58 

355 

85 

12  * 

156 

DOWN BOUND 

3/0 

24 

4/ 

229 

20 

362 

79 

17  * 

48 

TOTAL 

Z20 

20 

50 

492 

40 

717 

82 

14  • 

204 

*>>>»  PERCENT 

change  <<«< 

46% 

35% 

55X 

5  OX 

45X 

38X 

42X 

22X  * 

41X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

2264 

63 

22 

/09 

54 

1742 

55 

41  * 

404 

DOWNBOUNO 

2323 

62 

22 

736 

24 

1B73 

53 

43  * 

190 

TOTAL 

458/ 

62 

22 

1445 

38 

361S 

54 

42  * 

594 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUNO 

2649 

63 

22 

851 

59 

1970 

56 

41  • 

506 

DOWNBOUNO 

26/9 

63 

21 

843 

20 

2036 

54 

42  * 

186 

TOTAL 

5328 

63 

21 

1694 

40 

4006 

55 

41  • 

692 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

16% 

16X 

1 IX 

1/X 

2  OX 

10X 

12X 

8X  * 

16X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSEO  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

S  T  A  L  L 

* 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

* 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

*PR!  VI OUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

16 

.  4 

0 

6.6 

.8 

60.7 

•t URRENT  QTR 

10/86  Thru  12/86 

40 

.2 

.0 

11.8 

.7 

26.0 

•  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1/2 

.2 

.0 

51.3 

.9 

37.0 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1/0 

.5 

.0 

* 

89.5 

7.3 

57.3 

DASHIELDS  LOCK  &  DAM  PAGE  186 

OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

*******4 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

'FOURTH 

QUARTER 

<X) 

(X) 

(X) 

(%) 

(X) 

‘PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

449 

0 

95 

2932 

60 

517 

99 

0  * 

2085 

DOUNBOUND 

422 

0 

98 

2891 

55 

493 

99 

0  * 

1815 

TOTAL 

871 

0 

97 

5823 

57 

1010 

99 

0  • 

3900 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

403 

0 

99 

2713 

58 

461 

99 

0  * 

1779 

DOUNBOUND 

412 

0 

99 

2871 

53 

473 

100 

0  * 

1719 

TOTAL 

815 

0 

99 

5584 

55 

934 

99 

0  * 

3498 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  «<<< 

-6X 

-100X 

-4X 

-4X 

■  7X 

■  7X 

7X 

ox  * 

10X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

• 

'PREVIOUS  YEAR 

1/B5  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

1821 

0 

96 

12453 

61 

2100 

99 

0  * 

9141 

DOUNBOUND 

1812 

0 

97 

12479 

54 

2090 

99 

0  * 

7541 

TOTAL 

3633 

0 

97 

24932 

58 

4190 

99 

0  * 

16682 

'CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUND 

1867 

0 

98 

13425 

56 

2158 

99 

0  * 

8889 

DOUNBOUND 

1879 

0 

98 

13526 

58 

2170 

99 

0  * 

8860 

TOTAL 

3746 

0 

98 

26951 

57 

4328 

99 

0  * 

17749 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

3X 

-60X 

4X 

8X 

6X 

3X 

3X 

ox  * 

6X 

*# 

'(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

*  . 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

'PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

312 

.9 

.3 

305.1 

5.0 

14.6 

'CURRENT  QTR 

*  .  .  .  . . 

10/86  THRU  12/86 

331 

1.3 

.5 

456.6 

21  1 

34.7 

*  YEAR 

0  DATE 

'PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

1609 

1.3 

.5 

2115.7 

31.0 

7.2 

'CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

1618 

1.1 

.5 

1854.9 

21  . 1 

9.1 

*  * 

186 
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DASHIELDS  LOCK  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
HA  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


►*< 

***********< 

(****« 

********* 

*******  *  ** 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  • 

KTONS  * 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

212 

16 

53 

148 

38 

* 

212 

86 

12  * 

61  • 

DOUNBOUND 

249 

18 

41 

138 

52 

* 

245 

84 

15  • 

69  • 

TOTAL 

461 

17 

46 

286 

45 

* 

457 

85 

14  * 

130  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

315 

14 

56 

437 

54 

* 

417 

89 

9  * 

269  • 

DOUNBOUND 

306 

15 

52 

405 

40 

* 

400 

88 

9  • 

181  * 

TOTAL 

621 

14 

54 

842 

47 

* 

817 

88 

9  • 

450  * 

*»»  PERCENT 

change  «<« 

34X 

16X 

57X 

194X 

21 IX 

* 

78X 

86X 

20X  * 

246%  • 

•  YEAR 

TO  DATE 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1845 

51 

31 

1201 

49 

* 

1776 

65 

33  * 

664  • 

DOUNBOUND 

1862 

50 

27 

1124 

48 

* 

1837 

65 

33  • 

563  * 

TOTAL 

3707 

50 

29 

2325 

48 

* 

3613 

65 

33  • 

1227  • 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

1966 

59 

23 

909 

48 

* 

1689 

57 

40  * 

501  • 

DOUNBOUND 

1924 

58 

23 

826 

41 

* 

1690 

55 

42  * 

371  • 

TOTAL 

3890 

58 

23 

1735 

44 

* 

3379 

56 

41  • 

872  • 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

4X 

21X 

16X 

25X 

•  31X 

* 

6X 

18X 

16X  * 

28*  • 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DE 

LAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

stall 

* . 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

nr 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL)  STAl 

lED  VSlS  • 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

23 

.2 

.0 

6.5 

10.0 

9.4  • 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

133 

2.7 

1 

.0 

364.0 

14.9 

24 . 6  • 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

338 

9.2 

2 

.8 

3114.8 

46.3 

6.3  * 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

235 

2.0 

»* 

.5 

485.5 

14.9 

'2.9  • 
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MONTGOMERY  LOCK  &  0AM 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


) 

> 


\ 


I 

i 


« 

i 


t 


► 


********************************* 

*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL  VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  CONNER 

RECRTN  * 

XTONS 

•FOURTH  QUARTER 

<X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

475 

0 

93  * 

3133 

61 

572 

100 

0  * 

2439 

*  DOUNBOUND 

464 

0 

93  * 

3063 

52 

546 

99 

0  * 

1839 

*  TOTAL 

939 

0 

93  * 

6196 

57 

1118 

99 

0  • 

4278 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUND 

580 

0 

89  * 

3288 

60 

660 

98 

0  * 

2433 

*  DOUNBOUND 

591 

1 

89  * 

3407 

49 

671 

98 

1  • 

1904 

*  TOTAL 

1171 

1 

89  * 

6695 

54 

1331 

98 

0  * 

* 

4337 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

24X 

100X 

18X  * 

8X 

3X 

19X 

17X 

ox  * 

* 

IX 

*  YEAR  TO  OATE 

* 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UPBOUND 

1999 

1 

93  * 

13429 

63 

2376 

99 

n  • 

10728 

*  DOUNBOUND 

1988 

0 

94  * 

13423 

51 

2376 

99 

0  * 

8041 

*  TOTAL 

3987 

1 

94  * 

26852 

57 

4752 

99 

0  • 

18769 

♦CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

• 

*  UPBOUND 

2153 

5 

86  * 

12907 

59 

2435 

96 

2  * 

9604 

•  DOUNBOUND 

2177 

4 

87  • 

13143 

52 

2470 

97 

2  * 

7983 

*  TOTAL 

4330 

5 

86  * 

26050 

56 

4905 

97 

2  * 

.  * 

1758  7 

*•>>>  PERCENT  CHANGE  <«<< 

8X 

456X 

•OX  * 

•  2X 

5X 

3X 

OX 

612X  * 

•6X 

* 

'(ALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TINE 

NAX  OF 

•FOURTH  OUARTER 

TOUS 

DELAYED 

TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSlS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

426 

1.2 

.6 

534.1 

8.5 

1  .  1 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

613 

1 .  7 

1.0 

1063.9 

13.7 

2.6 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

1975 

1.3 

.  7 

2640.1 

14.0 

1  .L 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

2378 

2  5 

1  .4 

5608.4 

48.9 

<3.4 

•  • 

ISA 


L 
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MONTGOHERY  LOCK  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

tcnka:? 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED  • 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

•kTCNi 

•FOURTH 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

• 

• 

UPBOUN0 

160 

18 

41 

79 

40  * 

160 

S3 

1 5  * 

V 

DOUNBOUND 

163 

?0 

40 

80 

38  * 

166 

80 

18  * 

37 

TOTAL 

323 

19 

40 

159 

39 

326 

81 

16  * 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

• 

UPBOUNO 

95 

36 

32 

36 

44  * 

87 

70 

26  * 

•e 

DOWN BOUND 

73 

28 

36 

34 

38  * 

70 

77 

18  * 

TOTAL 

168 

33 

34 

70 

41  * 

157 

73 

22  * 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

ATX 

m 

56X 

ssx 

53X  • 

■’X 

S6X 

3.X  * 

( 

6 

*  YEAR 

O  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

1468 

65 

17 

327 

39  * 

1073 

4* 

4«  * 

1  l 

DOUNBOUND 

1509 

*6 

15 

284 

35 

•102 

-7 

S  • 

*  *  . 

total 

2977 

65 

V, 

6’1 

37 

?'  75 

4.8 

v  • 

•CURRENT  YEAR 

’/86  THRU  1 2/86 

• 

UPBOUND 

994 

4? 

<•  " 

i  969 

53  ♦ 

V 

DOUNBOUND 

V6C> 

h3 

39 

’887 

S'  • 

\i3 

Q  ’ 

■ .  . 

V. 

TOTAL 

195,. 

-3 

39 

38S6 

CA  • 

V 

' 

•■>•>>  PERCENT 

CHANGE  <•'<< 

3.X 

5(X 

1  m 

*V-\  • 

7.1 

V.  ' 

*  • 

'(Ati  TINES  EXPRESSED  IN  HOi.Rl.T 

A  V(i  H 

A  ’ 

a  ,  .  ;>* 

A  * 

i  ‘  i 

A 

A  ■  A  . 

• 

I  Avf- 

-H 

',4 

ME 

MA 

. 

*  y  o  u  n  T  h 

0  U  A  8  ’  [  * 

•  -s 

ff  .An; 

A 

v<' 

V 

A 

*i  S|  . ,  >  ><,  iT» 

•0/85  Thru  • 

* 

O’B 

1 ",  /  v»  T  HUt  '  ’  «V. 

c. 

3 

•  •  \  A  J 

*1  A  ’  ! 

*pp»;  ;m  .  '»  *.t. 

V  *  Mfi  «' 

,1- 

•  -  *  t  S  '  '  1  A  i 

■  A/ 

1 .. 

»,  L  A  •  A  vi  :•  » 

t  '  J  t  v 

K  Ml,-* 

•  '  V1'-' 

M 

V. 

NEW  CUMBERLAND  LOCK  &  DAM 
OHIO  RIVER 
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Hi  PITTSBURGH 
OiC  RIVER  DIVISION 


QUARTER  r  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

BARGES 

BARGES 

.L«C,fS 

l  '  a  GF  S 

l CAGES  * 

TONNAGF 

TOTAL 

RECRTij 

T  OUS 

IOTAS 

l  OAOED 

’  T  A  l 

cthmfr 

recrtn  * 

ktons 

*  0  R  T  h 

QUARTER 

(Xl 

(X) 

(%> 

(X) 

a  X) 

®t . :  vs  u’« 

11/flS  thru  ’?/ 8S 

UPBJUHO 

3h1 

vf> 

S .  1 6 

8V 

??,’ 

99 

n  ♦ 

3860 

DOUNBOUND 

?9S 

1 

9*> 

aao  t 

avi 

99 

0  * 

1136 

IOTAl 

6  VS 

n 

9' 

se.  5 

t>S 

60? 

99 

o  • 

9996 

i’R 

’0/86  T *Ru  1?/86 

* 

JP  BOUND 

52S 

99 

ava- 

86 

?a. 

99 

0  • 

36SS 

DOU^BOUWO 

ase 

98 

as&8 

3? 

asa 

99 

0  * 

1188 

T O'  At 

61  5 

o 

99 

5809 

59 

6H 

99 

0  • 

• 

984? 

-  PE®;.  EmT 

change 

5X 

ox 

OX 

ox 

3x 

IX 

IX 

ox  * 

• 

3X 

'  t  k  V 

:  »  ’  E 

• 

* 

...  ,  -  .  t  Aii 

•  »s  -hr,  ■;  a1/ 

* 

•i'Bnunr 

1  V>6 

a 

9X 

?9B 

90 

•saa 

98 

1S588 

0  TWNB.l/Nl 

«?9* 

1 

9; 

'  ’90? 

V 

ia*.  a 

9  a 

1  * 

49ia 

'  '  '  A. 

3 

vT 

>C 

A  ’ 

,•>'7  9 

98 

aosoo 

•  *  s  ''  »* 

• 

•PBiVtUC 

’..84 

3  T 

'  5S/T 

•*.aa 

99 

164  06 

•  tw«<H  •  *•: 

*  4.  '  V' 

9a 

•  Ta>-H 

X«s 

*  4  '  ’ 

99 

;•  • 

S989 

A 

4>9(*8 

>• 

,Y  r  ’  ’ 

2?  ’H 

99 

r*  * 

• 

aa?9s 

•  *  J  *  ' 

«A*Uf  . 

9X 

v-  X 

•  ?x 

10X 

ax 

1?X 

1  3X 

89X  * 

9X 

M .  ■  , 

w  *  s  .  *  ■  ■*  -  a  s 

A*:.  . 

r  *  ’ 

A .  »  PE 

a  y 

’  ■;  ? T  A  i  DEIA*  DEI.  ay  AvG 

stall 

i  A'  « 

; 

O1 

’  IMf 

MAX 

nf 

b 

,  A  »  ’  1  » 

•  1WS 

.  ‘  A*» 

'  V 

A 

;  r  OwS ) 

r  A  L  i 

VSl )  S’A 

LED  VSLS 

• 

i 

O' 

04 

9S 

*>  T 

c  . 

1  .4 

N. 

-  - 

Hr 

Mb' 

.  V 

•  * 

9?  7 

a.  a 

.0 

t 

■  a« 

0 

A  ; 

MS 

•  T  • 

H  .  J 

15.0 

*. 

.< . 

Hr 

V 

%• 

- 

SSX  s 

?  s 

1 .0 

NEW  CUMBERLAND  LK  &  DAM  AUX  1 
OHIO  RIVER 


Hi  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 


PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 
UPBOUND 
DOWNBOUND 
TOTAL 

BRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 
UPBOUND 
DOWNBOUND 
TOTAL 


i58  64 

488  25 

946  44 

659  70 

760  24 

1419  45 


■••>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

'FAR  TO  DATE 

i  -■  .  "JUS  TEAR  1/85  THRU  12/85 


LCKGES  LCKGFS  LCAGFS 
TOTAL  C OWNER  RE  CR T  N 
(X)  (X) 


UPBOUND 

1595 

54 

34 

* 

1943 

64 

1244 

60 

38  * 

'  ^  1  6 

DOWNBOUND 

1774 

53 

35 

* 

2235 

29  ’ 

1365 

61 

37  * 

75  7 

TOTAL 

3369 

53 

34 

* 

4178 

45 

2609 

60 

38  * 

22  73 

R R E  N  T  'EAR  V86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUND 

1441 

53 

36 

* 

1698 

62 

1105 

61 

36  * 

'  16C 

DOWNBOUND 

1510 

49 

41 

* 

2017 

31 

1216 

63 

35  * 

660 

TOTAL 

2951 

51 

39 

* 

3715 

45 

2321 

62 

36  * 

182r 

CHANGE  <<<<< 

•  12X 

-  16X 

•IX 

* 

- 1 1X 

- 1 1X 

1 1X 

8% 

-15X  * 

19X 

p  SSPD  IN  mOjHS) 

AVG  DFI  AY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

Oc 

'  -  -  A  R  '  E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(  TOWS) 

(ALL  VSL )  STA. 

LED  VS.: 

•  .’a  '  ’Hfi'i  1?/85 

23 

.3 

.0 

8.3 

1 

.0 

27.4 

•  .  i  "R  'HR  V/R6 

47 

.3 

.0 

18.7 

1 

.1 

1  .c 

»  .  ■  .(,  /  0 ’j 

207 

1  . 1 

.2 

242.6 

10 

.7 

23.5 

V  •  -W 

159 

.3 

•  *  * 

>*******' 

.0 

Ik*  *****  1 

61.8 

k**  ********** 

1. 

*******4 

.4 

Y  ****** ' 

32.8 

******** 

u  :  ,  MuNTHS  OF  1986  .IAN 
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A  ’  t 

1,1  *t  A  0 
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yxmwxjW, 
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:Pt/!C»jS  a'R  1C/85  thru  12/88  2" 

r.jPOEN'  qtr  10/86  'HRU  12/86  158 


TEAR  TO  DM! 


•previous  TEAR  1/85  THRU  12/85  886 

•CURRENT  TEAR  1/86  THRU  12/86  1169 
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HX 
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M  B  '  /E  B 

\  '  ■  SBubuh 

-  ■  biv‘8  :>  i  v  I  s « ■  * 


j  .ab  ’  f  9  *  et  * 

VESSEL 

vf  ssu 

Vi  >SF  l 

fiAW  uE  S 

BARGES  * 

L  M  .£  S 

L  r  »t  :.E  S 

lCkl.ES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

BE;  B  IN 

*nws 

TQTAi 

loaded  • 

TO'»l 

TOMMEB 

RECRTN  * 

A  TONS 

;  9  *  * 

j  a  a  *  e  u 

<  X) 

(X) 

(X) 

• 

(  *  ) 

(X) 

* 

‘  G  ’  B 

■  .  /  8S  'MRu  ’  <r’ .  85 

* 

• 

uP BOUND 

TVm 

•' 

IV'i. 

H 

J9  5 

99 

0  * 

41  70 

DOWNBOUNO 

586 

9* 

5785 

55 

587 

98 

o  • 

2  791 

?OTAl 

/so 

0 

us 

769  7 

66  • 

o 

00 

V9 

o  • 

6961 

v  b  f  s  g  •  e 

"  / 86  'MRu  12/86 

* 

UPBCJUNO 

555 

0 

l.’O 

56  75 

80 

555 

99 

0  * 

4155 

DOUB BOUND 

515 

'I 

99 

5600 

56 

515 

100 

0  * 

2709 

•O’Al 

<8.6 

0 

99 

72  75 

68 

650 

99 

0  * 

* 

6844 

-  PERCENT 

CHANGE 

i  a 

’  oox 

MX 

SX 

5X  • 

• 

'  6X 

16X 

100X  * 

* 

U 

T  t  A  B  1 

’  O  DATE 

• 

• 

• 

• 

i  &*  .  !  J/>  AR 

1/SS  THRU  1?/as 

• 

* 

UP BOUND 

1485 

2 

95 

15545 

79 

1480 

97 

2  * 

1  7225 

DOWN BOUND 

1451 

1 

95 

15576 

54 

1426 

97 

1  * 

11461 

TOTAL 

2916 

2 

95 

50919 

66  * 

2906 

97 

2  * 

?B68« 

oo;s*  nAR 

VS6  THRU  12/86 

• 

* 

UP  BOUND 

1458 

2 

97 

1565  7 

80  * 

1440 

97 

1  * 

17761 

DOWN BOUND 

1575 

1 

98 

15588 

56  * 

1584 

98 

0  * 

1 1960 

total 

2815 

1 

97 

51245 

68  * 

2824 

97 

1  • 

29721 

■’->  FEBCENT 

CHANGE  «<«<< 

5X 

26X 

IX 

IX 

5X  » 

2X 

2X 

50X  • 

5X 

(A,t  times  EXPRESSED  IN  HOURS)  AVG  DELAY  AVG  DELAY  TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 


DELAYED  Of  Of  TIME  MAX  OF 


TOUR 

T  H 

QUART 

E  R 

TOWS 

delayed  tows 

ALL  TOWS 

(TOWS)  (ALL 

VSl )  STALLED 

VSLS 

PREVIOUS 

QTR 

10/85  THRU 

12/85 

258 

.8 

.2 

196.4 

4.5 

2.1 

rjPBf NT 

QTR 

10/86  THRU 

12/86 

170 

.6 

.  1 

109.6 

1.7 

1.4 

TEA 

R  T 

0  OAT 

E 

PREVIOUS 

YEAR 

1/85  THRU 

12/85 

814 

.7 

.2 

586.4 

4.5 

1.9 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU 

12/86 

778 

.7 

.2 

601 . 1 

19.9 

1.8 

194 


PAGE  1 


HANNIBAL  LOCKS  &  0AM  AUK  1 
OHIO  RIVER 
H4  PITTSBURGH 
OHIO  RIVER  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . . 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

<*) 

VESSEL* 

TOWS  * 

<%>  » 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*  LCKGES 

•  TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X) 

TONNAGE 

K  ’ON S 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

81 

14 

66 

* 

127 

64 

*  86 

e2 

11  • 

6 2 

DOUNBOUND 

94 

22 

62 

* 

135 

31 

*  99 

76 

19  * 

■>  a 

TOTAL 

175 

18 

64 

* 

262 

47 

•  185 

79 

15  • 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

ft 

ft 

UPBOUNO 

71 

25 

64 

ft 

131 

66 

•  68 

80 

8  * 

125 

DOUNBOUND 

93 

31 

62 

ft 

175 

40 

*  95 

67 

22  * 

5t> 

TOTAL 

164 

28 

63 

ft 

306 

51 

•  163 

73 

16  * 

18’ 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<<<« 

6X 

42X 

7X 

ft 

16X 

25X 

•  1 1X 

19X 

6X  • 

1 0 1 X 

•  YEAR  T 

0  DATE 

ft 

ft 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

ft 

ft 

UPBOUNO 

487 

57 

31 

ft 

467 

48 

*  406 

47 

48  * 

239 

DOUNBOUND 

552 

57 

35 

ft 

559 

37 

•  494 

48 

47  • 

175 

TOTAL 

1039 

57 

33 

ft 

1026 

42 

*  900 

47 

47  * 

4U 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

ft 

ft 

UPBOUNO 

446 

60 

34 

ft 

494 

50 

•  379 

49 

43  * 

343 

DOUNBOUND 

500 

57 

38 

ft 

632 

49 

•  445 

48 

42  * 

274 

TOTAL 

946 

58 

36 

ft 

1126 

49 

*  824 

49 

43  * 

6  T  7 

*>>>>  percent 

CHANGE  <<<<< 

8X 

6X 

1% 

ft 

9X 

28X 

•  8X 

6X 

TA  * 

-91 

*(AIL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  de 

u  AY 

delay  a.g  s 

’A.  . 

* . .  .  . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

rows 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl  )  S’A.l 

:  vSk 

•PPL.'IOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

S 

.3 

.0 

1  .6 

.8 

i  ■; .  * 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

6 

.3 

.0 

2.3 

.  7 

*» . 

•  YEAR  T 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

25 

.2 

.0 

7.  1 

1  .0 

•CURRENT  YEA-. 

1/86  THRU  12/86 

16 

.3 

ft 

.0 

5.5 

*  *  ft 

i .  i 

1 1  .5 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JAN 


19S 


Kj  JACKSONVILLE 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


I  *(,(  S  19*  /"N 


*  NO  OATA  FOR  THE  FOLLOWING  LOCKS  WAS  REPORTED  FROM  10/86  THRU  12/86: 

* 

*  HENRY  HOLLAND  BUCKMAN  LOCK  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  EUREKA  LOCK  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  INGLIS  LOCK  CROSS  FLA  BRG  CNL 

*  CANAVERAL  LOCK  CANAVERAL  HARBOR 

*  ST  LUCIE  LOCK  AND  DAM  OKEECHOBEE  WATRWAT 
'  "CORE  HAVEN  LOCK  -  OKEECHOBEE  WATRWAY 

'  0°  TONA  LOCK  AND  DAM  OKEECHOBEE  WATRWAY 

*  H  P  FRANKLIN  LCK  AND  CTRL  STRCT  OKEECHOBEE  WATRWAY 

*  FORT  MATACA  LOCK  OKEECHOBEE  WATRWAY 

*  “-ss  BlUFF  LOCK  AND  DAM  OKLAWAHA  RIVER 


NO  OA'A  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  198S 
NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986 


KS  NOS  I  IE 

SOOTH  ATLANTIC  DIVISION 


PAGES  ! 


I 

9i 


•  NO  DATA  TON  TH£  FOLLOWING  LOCKS  MAS  NEPONTEO  IRON  10/86  T  MNU  1//66 


Cl  A 1  BONNE  COCA  AND  DAN  A l AN ANA  COOSA  NIVEN 

NIllfNS  FENNY  LOCK  AM)  DAN  AlASAMA  COOSA  NIVEN 

jones  blue f  lock  anc  dan  Alabama  coosa  niven 

JIM  MOOONUFF  LOCK  ANO  DAN  APLCM/CHTCM/FlNT  >1 

GEORGE  U  ANONEWS  LOCI  ANO  DAN  APLCN/CNTCM/ F  l  NT  N| 

UAi  TEN  F  OF  ON  OF  l  OCA  ANO  DAN  API  CH/CHT  CM/ F  l  NT  Ni 

f  OF  FEE  V I L l E  LOCK  BL KUAN/ TOMS  I GSEE  NI 

DFMOPOtlS  LOCK  ANO  DAN  SI  KUAN/ TOMS  I GBEE  NI 

MANN  I  OP  lOCK  ANO  DAN  BIKUAN/ TOMB  I OBEf  NI 

Mill  IAN  BACON  01  I  VC  N  IK  AM)  DAN  Si  KUAN  /  TONS  I  GBEE  «! 

HOLT  LOCK  ANO  DAM  PL  KUAN / T ONN I GtC F  NI 

JOHN  HOLLIS  BANKHEAD  LK  AND  DAM  BL KUAN/ TOMB  I GBCE  NI 

LOCK  1  PEANl  NIVEN 


,oci  2  PEANl  NIVEN 

i  HI  5  PEANl  NIVEN 

.AlNESVIlll  LOCK  ANO  DAN 
A;  .CfVlllE  LOCK  ANO  DAM 
COliiNfiL'S  LOCK  ANO  DAN 


FINN  TOMB  I  USE  E  MATFNUA* 
TENN  TOMBIGBEE  UATENUAT 
TENN  TOMBIGBEE  WATENUAV 


ABF  PC  t  *  N  LOCK  AM)  DAM  TENN  T  OMB I GBE  E  UATENUAT 


LOCK  A 
lOCK  B 
.  OCK  c 

:  OCK  D 
LOCK  F 


TFNN  TOMBIGBEE  UATENUAT 
TENN  "MSI  GBEE  UATENUAT 
TENN  TOMBIGBEE  UATERuAY 
TENN  TOMBIGBEE  UA'TRUAT 
TENN  TQMBIGBEt  UATENUAT 


B«T  SPRINGS  TENN  TOMBIGBEE  UATENUAT 


5 


N(w  SAVANNAH  HUM  iOC«  t  DAM 


PAo( 


auA«ri«L>  tiraar 


vtssii  vfttii  vfssh*  iaius  iaius 


TOWS  *  >OtAl  LOAOfO 


'  0  u  A  *  X  Q  u  A  A  ’  f  A 


PfACtNT  C HANGt  •««" 


ot  OX  ox 


ox  ox 


»  F  A  A  '0  0  A  I  F 


Pllttm  CKANGf  «... 


ox  ox 


ox  ox 


LCAGFS  ICAGFS  LCtUS 


COMMA  XFCATX 


OX  ox 


(A,  'IMS  MPAfSSfO  IN  XOUAS) 


A  VO  01,  A.  A  VO  Of  l  AY  TOlAt  (>f  I  A »  PFlA*  AVG  S  ’  *  l  l 


A  •  x  0  U  A  A  '  (  A 


•cvs  ouAifo  i cvs  au  raws 


(Al  l  VSl  '  S  T  Al  l  t  (.  VS,  ' 


>  I  A  A  10  0  A  Y  F 
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LOCK  t  DAM  1 
CAPE  (EAR  RIVER 
if  WILMINGTON 


SUJ'M  ATLANTIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

* 

BARGES 

BARGES 

L CAGES 

l CAGES 

L CAGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

<  n  u  R  !  H 

QUARTER 

<X> 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

ClJ»»fNT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

• 

UPBOUNO 

7 

rY7 

s1 

3 

100 

13 

46 

15  * 

3 

DOWNBOUND 

7 

S  7 

42 

3 

0 

10 

60 

20  * 

0 

TOTAL 

K 

57 

42 

6 

so 

23 

52 

17  * 

3 

■  ■  •  ■  Cf B(f*T 

CHANGE  <<««« 

OX 

OX 

OX 

OX 

ox 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

▼  TAW 

0  DATE 

* 

RB»M  *IAR 

1 ■ Pc  I HRU  '2/86 

• 

UPBOUNU 

A  1 

20 

68 

28 

100 

77 

67 

11  * 

31 

DOWHBOIJHO 

74 

62 

37 

28 

0 

83 

56 

27  * 

0 

total 

IIS 

SO 

48 

56 

so 

160 

61 

20  * 

31 

•  •  •  »  ((»'  IN1 

CHANGE  «<««* 

OX 

OX 

OX 

OX 

ox 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

‘(A.i  ’  IMES  l»PRESSED  IN  HOURS) 

AVG  Of  LAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

Of 

Of 

TIME 

MAX  OF 

t  1  !  R  T  H 

Q  ARTE* 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

All  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

:  'RBMiT  QTR 

10/86  THRU  12  86 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

»  f  A  U 

0  D  A  T  T 

.PRIST  MAR 

1/86  THRU  1 2/86 

0 

.0 

.0 

.0 

*  *  •  « 

.0 

.0 

S'  ;  »’»  REPORTED  IOR  THE  fOllOWING  MONTHS  >  T086  Jill 
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PAGE  73  3 


LOCK  I,  OAM  2 
CAPE  FEAR  RIVER 
K7  WILMINGTON 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

<x> 

BARGES  BARGES 

TOTAL  LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

lCKGES 

RECRTN 

(X) 

rouMGE  * 

KTONS  * 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

UP BOUND 

15 

13 

20 

3 

100 

u 

42 

7 

3  * 

DOWNBOUND 

10 

20 

30 

3 

0 

9 

66 

11 

c  • 

TOTAL 

25 

16 

24 

6 

50 

23 

52 

8 

J  * 

>>»>  PERCENT  CHANGE  <<'<< 

0% 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

ox  # 

YEAR  TO  OATE 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

UPBOUNO 

48 

8 

58 

28 

100 

70 

75 

s 

3  • 

DOWNBOUND 

55 

30 

50 

28 

0 

66 

77 

13 

o  • 

TOTAL 

103 

20 

54 

56 

50 

136 

7b 

9 

30  * 

>>>>  PERCENT  CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

ox  • 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  OELAY 

TOTAL  delay  OELAY  AVG 

S’A.l 

OELAYEO  OF  OF 

FOURTH  QUARTER  TOWS  OELAYEO  TOWS  ALL  TOWS 


TIME  MAX  Of 

(TOWS)  (AU  VSl  )  STALlFD  VSl  5 


CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

YEAR  TO  OATE 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUl  NOV 
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I 

I 


WILLIAM  0  MUSKE  LOCK  i  DAM 
CAPE  FEAR  RIVER 
K7  WILMINGTON 
SOUTH  ATLANTIC  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

• 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  * 

KTONS 

FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

(X) 

(X)  * 

CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

S 

40 

60 

3 

100 

• 

6 

50 

16  * 

7 

DOWNBOUND 

3 

0 

100 

3 

0 

* 

3 

100 

0  * 

0 

TOTAL 

8 

25 

75 

6 

50 

* 

9 

66 

11  * 

3 

'>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX 

• 

OX 

OX 

OX  * 

OX 

*  Y  E  A 

R  T 

0  DATE 

* 

• 

•CURRENT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

• 

UPBOUND 

44 

36 

63 

• 

28 

100 

39 

46 

41  * 

31 

DOWNBOUND 

52 

46 

53 

• 

28 

0 

39 

56 

41  * 

0 

TOTAL 

96 

41 

58 

• 

56 

50 

78 

51 

41  • 

31 

PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

OX 

OX 

OX 

• 

OX 

OX 

OX 

OX 

OX  » 

OX 

•(all  time 

S  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•<OUR 

• 

r  h 

a  u  a  r  r  t  r 

TOWS 

DELAYEO 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED 

VSLS 

•Current 

* 

QTR 

10/86  THRU  12/86 

6 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

•  Y  E  A 

R  T 

0  DATE 

•Cl.RRt  NT 

YEAR 

1/86  THRU  12/86 

55 

.0 

k« 

.0 

4.5 

.0 

.0 

NO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  JUl  NOV 
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*epo«i 

vtSSf  l 

VI  SSf  l 

101*1 

»f CUB 

*  o  ^  6  *  H 

3  U  *  *  T  f  S 

(X' 

Bfc.IOlS  3*6 

' 0  ’ 88  i*»i  V'BS 

jptcxmr 

,  '88 

.8 

DCMtBajOf 

PM' 

-  ' 

’01*1 

.VO 

.8 

aT® 

10/86  •  M»  ' .'  /  86 

oobouwc 

1  POS 

IS 

•'tTUHBOUHt 

'16P 

10 

101*1 

.*68  P 

10 

••*•  Pf«CF*T 

. 

V8X 

-  n 

-  A  ff 

1  o  P  *  •  > 

•6j  .  T  '»  Tf  AS 

' /fls  ’Mil  V-SS 

UPBOUMC 

363« 

s? 

DOWWBOLWC 

OP*.* 

81 

1p’»l 

'  0X88 

SI 

,S»FN’  yf  A6 

•  86  Util'  ’,'’'86 

jf'Ktm 

10180 

s. 

OOWNBOUNP 

10818 

ss 

»0 1*1 

POP'S 

ss 

-  Pf»CFNt 

C  H*NGf  '«<<< 

6X 

’•'X 
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'/OiORADC  RIVER  WES'  .OCA 
*i,'  !  N  TRXCOAS  T  A. 

Ml  GALVES'ON 
southwestern  o :  v :  s ;  on 


*  3uA«Tf«>¥  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES 

** 

* 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

********** 

TONNAGE  * 

• 

total 

RE  CRT  N 

TOWS 

total 

LOADED 

• 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

•  (  p  ’  w 

a  ..  A  8  1  E  R 

(X) 

(X) 

(X) 

* 

* 

(X) 

(X)  * 

.  • 

* 

.  * 

•fRf*;OUS  CTR 

K  .-85  thru  12/35 

* 

* 

* 

ifPfOUND 

3396 

66 

28 

2086 

70 

* 

1067 

14 

0  * 

3408  * 

DOWNBOUNC 

3*.  90 

68 

27 

1990 

34 

* 

1057 

12 

0  * 

1338  * 

TOTAL 

6886 

67 

28 

4076 

53 

0 

2124 

13 

0  * 

4746  * 

V . CSf H'  v’P 

1  o .  86  '  HRu  1  i  56 

* 

* 

* 

JPBOUNO 

1118 

32 

56 

1281 

75 

* 

710 

27 

0  * 

2317  * 

GOWN BOUND 

1030 

27 

66 

1289 

35 

* 

711 

24 

0  * 

813  * 

total 

2K8 

30 

61 

2570 

55 

* 

1421 

25 

0  * 

* 

3130  * 

...  * 

Pf»CE*T 

CHANGE  <■<<<< 

68X 

86X 

31X 

•  36X 

34X 

* 

•  33X 

27X 

-100%  * 

347.  * 

...  * 

•  '  E  A  R  I 

0  DATE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•CRf.iJUS  »EAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UP BOUND 

11225 

61 

31 

7592 

75 

* 

4130 

8 

0  * 

12543  * 

0 OWN BOUND 

11858 

63 

32 

7685 

30 

* 

4143 

7 

0  * 

4420  * 

TOTAL 

23083 

62 

31 

15277 

52 

• 

8273 

8 

0  * 

16963  * 

*CU»RENT  fEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUNO 

11580 

62 

31 

7564 

75 

* 

4211 

9 

0  * 

13130  * 

DOWNBOUND 

11867 

63 

33 

7508 

32 

* 

4223 

7 

0  * 

4798  * 

TOTAL 

23447 

62 

32 

15072 

53 

* 

8434 

8 

0  * 

.  * 

1 7928  * 

* 

-’>>>>  PERCENT 

CHANGE  <<<<< 

IX 

2X 

2X 

■IX 

OX 

* 

* 

IX 

7X 

•  44X  * 

5X  * 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  OEIAY 

AVG  OELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

•  .  .  . 

DELAYED 

Of 

OF 

TIME 

MAX  OF  * 

*  E  0  U  R  T  H 

• 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  * 

.  * 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  1933  .0  -0  60.1  .2 

CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86  1316  .0  .0  46.5  .2 


TEAR  TO  DATE 


‘PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

7369 

.0 

.0 

244.7 

416.5 

T 

•CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

7545 

.0 

.0 

254.2 

1 .0 

’  7 

NO  OATA 

REPORTED  FOR  THE 

FOLLOWING 

MONTHS  OF  1986 

OCT 

MICROCOPY  RESOLUTION  TEST  CHART 

NATIONAL  BURLAU  Of  STANDARDS -J9G3-A 
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BRAZOS  EAST  GATE 
GULF  INTRACOASTAL 
M3  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL  VESSEL 

TOTAL  RECRTN 

(X) 

VESSEL 

TOWS 

(X) 

*« 

* 

* 

* 

******* 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

*« 

LCKGES  LCKGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES 

RECRTN 

(X) 

*** 

* 

* 

* 

******* 

TONNAGE 

KTONS 

** 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1738 

10 

68 

* 

2002 

73 

1212 

0 

0 

* 

3078 

* 

DOWNBOUND 

1869 

14 

65 

* 

2172 

37 

1256 

0 

0 

* 

1436 

* 

TOTAL 

3607 

12 

66 

* 

4174 

54 

2468 

0 

0 

* 

4514 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1208 

6 

74 

* 

1353 

74 

928 

0 

0 

* 

2213 

* 

DOWNBOUND 

1225 

8 

71 

* 

1414 

36 

898 

0 

0 

* 

827 

* 

TOTAL 

2433 

7 

72 

* 

2767 

55 

1826 

0 

0 

* 

3040 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-32X 

-57X 

-26X 

* 

-33X 

-32X 

-26X 

-28X 

ox 

* 

-32X 

* 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

* . 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

6988 

19 

61 

* 

8036 

73 

4690 

0 

0 

* 

12012 

* 

DOWNBOUND 

7295 

20 

62 

* 

8412 

33 

4920 

0 

0 

* 

4845 

* 

TOTAL 

14283 

20 

62 

* 

16448 

53 

9610 

0 

0 

* 

16857 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

6914 

15 

67 

* 

8329 

72 

4750 

0 

0 

* 

12667 

* 

DOWNBOUND 

7127 

17 

66 

« 

8286 

34 

4857 

0 

0 

* 

5043 

* 

TOTAL 

14041 

16 

67 

* 

16615 

53 

9607 

0 

0 

* 

17710 

* 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-IX 

-17% 

6X 

* 

IX 

IX 

-OX 

105X 

-100X 

* 

5X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

TALL 

* 

# . 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•FOURTH 

* . . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

2400 

.0 

.0 

82 

8 

9.2 

1.9 

* 

•CURRENT  QTR 

* .  . 

10/86  THRU  12/86 

1764 

.0 

.0 

120 

7 

9.5 

3.1 

* 

*  YEAR  T 

•  . 

0  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

8836 

.0 

.0 

461 

7 

12.8 

2.4 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

9367 

.0 

»*< 

.0 

*** 

843.9 

22.5 

******** 

*** 

4.7 

* 

** 

HO  DATA  REPORTED  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  OCT 
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BRAZOS  WEST  GATE 
GULF  INTRACOASTAL 
M3  GALVESTON 
SOUTHWESTERN  OIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

******* 

VESSEL* 

8ARGES 

BARGES 

1**1 

* 

LCKGES  LCKGES 

LCXGES  * 

TONNAGE 

** 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

♦FOURTH  QUARTER 

<%) 

<%) 

* 

(%) 

* 

(X) 

(%)  * 

‘PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

1750 

16 

66 

* 

2013 

71 

* 

1173 

0 

0  • 

3019 

*  DOWN BOUND 

1859 

16 

64 

* 

2110 

37 

* 

1224 

0 

0  * 

1443 

*  TOTAL 

3609 

16 

65 

* 

4123 

54 

* 

2397 

0 

0  * 

4462 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

1431 

7 

60 

* 

1348 

76 

* 

899 

0 

0  • 

2207 

*  DOWN BOUND 

1352 

10 

64 

* 

1394 

34 

* 

888 

0 

o  • 

817 

♦  TOTAL 

2783 

8 

62 

* 

2742 

54 

* 

1787 

0 

0  * 

3024 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-22% 

-57% 

•26% 

* 

-33% 

-32% 

* 

-25X 

44% 

-100%  * 

32% 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

6944 

23 

60 

* 

7966 

73 

* 

4404 

0 

0  * 

11873 

*  DOWNBOUND 

6952 

20 

63 

* 

8259 

32 

* 

4608 

0 

0  * 

4682 

*  TOTAL 

13896 

21 

62 

* 

16225 

52 

* 

9012 

0 

0  • 

16555 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

*  UPBOUNO 

7339 

16 

61 

* 

8177 

73 

• 

4578 

0 

0  • 

12539 

*  DOWNBOUND 

7658 

19 

60 

* 

8170 

32 

* 

4703 

0 

0  * 

4907 

*  TOTAL 

14997 

18 

61 

* 

16347 

52 

* 

9281 

0 

0  • 

17446 

*»»  PERCENT  CHANGE  «<« 

7X 

-10% 

6% 

* 

0% 

1% 

* 

2% 

69% 

-100%  * 

5% 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

♦FOURTH  OUARTER 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

2348 

.0 

.0 

83.8 

10.0 

1.0 

♦CURRENT  OTR  10/86  THRU  12/86 

1730 

.0 

.0 

134.0 

7.3 

3.4 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

8591 

.0 

.0 

486.3 

10.0 

3.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

9117 

.0 

** 

.0 

** 

785.5 

11.4 

4.2 

********* 

MO  DATA  REPORTEO  FOR  THE  FOLLOWING  MONTHS  OF  1986  OCT 
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NORRELl  LOCK  &  0AM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

**•••***< 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  • 

RECRTN  * 

(X)  * 

********4 

TONNAGE 

KTONS 

f* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UP80UND 

213 

7 

69 

637 

48 

216 

56 

6  * 

421 

* 

* 

DOWNBOUND 

202 

10 

72 

571 

83 

210 

52 

10  • 

691 

* 

TOTAL 

415 

9 

70 

1208 

65 

426 

54 

8  * 

1112 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

199 

12 

77 

637 

51 

197 

69 

9  * 

479 

* 

DOWNBOUND 

181 

12 

83 

566 

76 

187 

73 

8  * 

602 

* 

TOTAL 

380 

12 

80 

1203 

63 

384 

71 

8  • 

1081 

* 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-8X 

21X 

4X 

-OX 

-3X 

•9X 

17X 

8X  * 

-2X 

* 

•  v  E  A  R 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

915 

15 

67 

2883 

51 

919 

52 

11  * 

2097 

* 

DOWNBOUND 

908 

16 

70 

2821 

79 

944 

48 

13  • 

3196 

* 

TOTAL 

1823 

16 

69 

5704 

65 

1863 

50 

12  * 

5293 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

964 

23 

66 

3071 

54 

958 

72 

17  * 

2406 

* 

DOWNBOUND 

964 

22 

70 

3118 

77 

972 

74 

16  * 

3391 

* 

TOTAL 

1928 

22 

68 

6189 

65 

1930 

73 

17  * 

5797 

* 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

5X 

48X 

5X 

8X 

9X 

3X 

51X 

41X  • 

9X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* 

• . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

• 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

13 

.4 

.0 

5.9 

1.1 

.0 

* 

•CURRENT  QTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

36 

.1 

.0 

4.7 

.7 

.0 

* 

*  YEAR 

TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YFAR 

1/85  THRU  12/85 

54 

.6 

.0 

34.9 

3.6 

.7 

* 

•CURRENT  YEAR 

’/86  THRU  12/86 

108 

.3 

****** 

* 

»******1 

.0 

42.4 

3.0 

.0 

* 

** 

lUUMMMHJIX 
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LOCK  S  DAM  2 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


PAGE  241 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED  * 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  • 

ktons 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X)  • 

.  * 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

194 

11 

74 

605 

45  * 

211 

79 

9  • 

407 

DOUNBOUND 

191 

14 

78 

593 

82  * 

201 

81 

11  • 

691 

TOTAL 

385 

12 

76 

1198 

63  • 

412 

80 

10  • 

1098 

•CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUNO 

194 

10 

80 

641 

49  * 

192 

84 

6  • 

544 

DOWNBOUND 

189 

12 

82 

584 

76  * 

193 

83 

6  • 

617 

TOTAL 

383 

11 

81 

1225 

62  • 

385 

84 

6  • 

.  * 

1161 

*»»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-OX 

-10X 

6X 

2X 

OX  * 

6X 

-IX 

-41X  * 

5X 

*  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

873 

17 

70 

* 

2853 

50  * 

889 

79 

12  • 

2083 

DOUNBOUND 

879 

18 

73 

* 

2862 

79  * 

904 

78 

13  * 

3217 

TOTAL 

1752 

17 

72 

* 

5715 

65  • 

1793 

78 

13  • 

5300 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUND 

958 

25 

67 

* 

3098 

53  * 

925 

75 

17  • 

2465 

DOUNBOUND 

975 

25 

70 

* 

3156 

77  * 

967 

74 

18  • 

3386 

TOTAL 

1933 

25 

69 

* 

6254 

65  • 

1892 

75 

18  * 

.  * 

5851 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

10X 

56X 

5X 

* 

** 

9X 

10X  * 

5X 

OX 

41X  * 

10X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 


DELAYED 


AVG  DELAY 
OF 


AVG  DELAY 
Of 


TOTAL  DELAY  DELAY 
TIME  MAX 


AVG  STALL 
OF 


•FOUR 

T  H  QUART 

E  R 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL  VSL)  STALLED 

VSLS 

•PREVIOUS 

QTR  10/85  THRU 

12/85 

40 

.5 

.0 

22.8 

2.3 

2.3 

•CURRENT 

QTR  10/86  THRU 

12/86 

61 

.9 

.1 

60.5 

24.0 

1.1 

•  YEA 

R  TO  DAT 

E 

•PREVIOUS 

YEAR  1/85  THRU 

12/85 

183 

4.5 

.6 

838.7 

744.0 

1.9 

•CURRENT 

YEAR  1/86  THRU 

12/86 

237 

.7 

.1 

173.6 

24.0 

1.5 
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LOCK  &  DAM  3 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . -  -  -  - . 

•FOURTH  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL 
TOTAL  RECRTN  TOWS 
(X)  (X) 


69 

69 

69 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

*  UPBOUND  177  19 

*  D0WN80UND  182  21 

*  TOTAL  359  20 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

*  UPBOUND  155  2  90 

*  DOWNBOUND  153  5  88 

*  TOTAL  308  3  89 


*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

•  YEAR  TO  DATE 

*  . . . . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

•  UPBOUND 

•  DOWNBOUND 

•  TOTAL 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

•  UPBOUNO 

•  DOWNBOUND 

•  TOTAL 


-14X 


-83X  10X 


BARGES  BARGES  *  LCKGES  LCKGES  LCKGES 

TOTAL  LOADED  *  TOTAL  COMMER  RECRTN 

(X)  *  (X)  (X) 


634 

543 

1177 

626 

553 

1179 


56 

81 

67 

56 

75 

65 


OX 


3X 


192 

202 

394 

179 

180 
359 

-8X 


69 

70 
69 

79 

79 

79 

4X 


14 

14 

14 

1 

2 

2 

-85X 


TONNAGE 

KTONS 


397 

615 

1012 

483 

540 

1023 

IX 


1080 

1102 

2182 

1244 

1306 

2550 


44 

46 

45 

47 

48 
48 


50 

50 

50 

48 

46 

47 


2730 

2623 

5353 

2972 

3055 

6027 


55 

77 

66 

57 

75 

66 


«>»>  PERCENT  CHANGE  «<« 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

* . 

•FOURTH  QUARTER 


16X 


23X 


9X 


12X  12X 


1081 

1106 

2187 

1200 

1204 

2404 

9X 


53 

53 

53 

53 

53 

53 

1LX 


29 

28 

29 

31 

31 

31 

in 


2075 

2939 

5014 

2506 

3063 

5569 


1 1X 


AVG  DELAY 
DELAYED  OF 
TOWS  OELAYED  TOWS 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  22 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86  34 


.3 

.3 


AVG  DELAY 
OF 

ALL  TOWS 

.0 

.0 


TOTAL  DELAY  DELAY  AVG  STALL 
TIME  MAX  OF 

(TOWS)  (ALL  VSL )  STALLED  VSLS 


7.4 

11.9 


1.1 

.8 


*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 
•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 


110 

148 


.4 

.3 


49.8 

57.7 


24.3 

2.2 


.0 

3.6 


1.0 

2.8 
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ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

FOURTH  OUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOWS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES  LCXGES 

TOTAL  COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

TONNAGE  * 

KTONS  * 

• 

* 

• 

REVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUNO 

169 

18 

69  * 

570 

52 

183 

69 

13  * 

398  * 

DOWNBOUND 

179 

18 

73  * 

546 

81 

196 

75 

13  * 

626  * 

TOTAL 

348 

18 

71  * 

1116 

66 

379 

7? 

13  • 

1023  * 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

151 

4 

92  * 

626 

59 

162 

S5 

5  • 

485  * 

DOWNBOUND 

147 

7 

83  * 

519 

74 

163 

81 

6  * 

537  ' 

TOTAL 

298 

6 

88  * 

1145 

66 

325 

84 

4  * 

1022  * 

• 

>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

14X 

71X 

6X  * 

2X 

IX 

I4X 

IX 

70X  * 

0%  * 

YEAR  TO  OATE 

* 

• 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

UPBOUND 

961 

39 

56  * 

2613 

55 

899 

62 

25  • 

2048  * 

DOWNBOUND 

1030 

41 

53  * 

2599 

76 

944 

63 

25  * 

2799  * 

TOTAL 

1991 

40 

54  * 

5212 

65 

1843 

63 

25  * 

<.84  7  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

UPBOUNO 

1265 

49 

46  * 

2918 

59 

1053 

59 

32  * 

2412  * 

DOWNBOUND 

1288 

51 

45  * 

2862 

75 

1056 

59 

31  * 

2994  * 

TOTAL 

2553 

50 

46  * 

5780 

67 

2109 

59 

3?  * 

5406  * 

>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

28X 

58X 

8X  * 

10X 

12X 

UX 

8X 

**»* 

44X  * 

1 1X  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS  * 

• 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

26 

.4 

.0 

11.2 

.8 

4.3  * 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

46 

.2 

.0 

12.1 

.8 

45.0  * 

...  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

• 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

129 

.4 

.0 

59.0 

7.0 

5.7  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

154 

.3 

.0 

59.1 

***« 

3.6 

24.0  * 

24  3 
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LOCK  t  0AM  5 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL 

** 

BARGES 

BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES 

** 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOUS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMHER 

RECRTN 

KTONS 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

173 

32 

61 

464 

57 

163 

69 

23 

430 

DOWN BOUND 

188 

32 

63 

472 

78 

186 

67 

25 

611 

TOTAL 

361 

32 

62 

936 

67 

349 

68 

24 

1041 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

132 

9 

84 

473 

57 

146 

78 

8 

367 

DOUNBOUND 

134 

9 

82 

440 

73 

145 

82 

8 

497 

TOTAL 

266 

9 

83 

913 

65 

291 

80 

8 

864 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

-26X 

■  78X 

■IX 

-2X 

-6X 

■  16X 

-2X 

-71X 

-17X 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

1076 

54 

41 

2049 

62 

978 

48 

43 

1858 

DOUNBOUND 

1110 

55 

43 

2089 

74 

1049 

48 

44 

2572 

TOTAL 

2186 

54 

42 

4138 

68 

2027 

48 

43 

4430 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

1244 

55 

41 

2383 

61 

1131 

48 

43 

1972 

DOUNBOUND 

1245 

55 

41 

2375 

73 

1128 

49 

42 

2755 

TOTAL 

2489 

55 

41 

4758 

67 

2259 

49 

42 

4727 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  ««< 

13X 

15X 

10X 

14X 

12X 

11X 

12X 

9X 

»*< 

6X 

'(ALL  TIMES  EXPRESSEO  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

•fourth 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

CALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

59 

.1 

0 

11.4 

.7 

.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

15 

.4 

.0 

6.3 

.9 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

242 

.2 

.0 

57.4 

2.0 

.7 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

122 

.3 

*• 

.0 

39.2 

***** 

1 .4 

** 

.0 
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OAVIO  0  TERRY  LOCK  &  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
M 4  LITTLE  ROCK 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


PAGE  245 


*  QUARTERLY  REPORT 

*  . . . . 

*  E  0  U  R  T  H  QUARTER 


VESSEL  VESSEL  VESSEL*  BARGES  BARGES 
TOTAL  RECRTN  TOWS  *  TOTAL  LOADED 

<X>  (X)  *  (X) 


•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85  * 

*  UPBOUND  245  51  44  *  473 

"  DOWNBOUNO  263  49  46  *  476 

TOTAL  508  50  45  *  949 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86  * 

*  UPBOUND  156  17  75  *  491 

*  DOWNBOUNO  154  20  74  *  455 

TOTAL  310  18  75  *  946 


55 

79 

67 

53 

74 

63 


*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 
* . 

*  YEAR  TO  DATE 


38X 


-77X 


OX 


•OX 


-6X 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

*  UPBOUND  1876  73 

‘  DOWNBOUND  1951  73 

*  total  3827  73 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

UPBOUND  1851  69 

DOWNBOUND  I860  69 

*  TOTAL  3711  69 


24  * 

24  * 

24  * 

* 

29  * 
28  * 
28  * 


2054 

2105 

4159 

2428 

2439 

4867 


62 

74 

68 

59 

73 

66 


LCKGES  LCKGES  LCKGES 
TOTAL  COMMER  RECRTN 
(X)  (X) 


TONNAGE 

KTONS 


191 

213 

404 

156 

155 

311 

23X 


60 

62 

61 

78 

79 
78 

■  IX 


36 

33 

34 

16 

18 

17 


-61X 


356 

619 

975 

352 

489 

841 

-13X 


1362 

1446 

2808 

1491 

1524 

3015 


35 

36 

36 

37 
37 
37 


60 

60 

60 

58 

59 
59 


179? 

258? 

4374 

195? 

2738 

4690 


*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

3X 

8X 

13X 

★  . 

*  17X  14X 

• . 

•  7X 

12X 

5X  * 

...  * 

7X  * 

*(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN 

HOURS) 

AVG  OELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY 

AVG  STALL  • 

DELAYEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX 

OF 

* 

•fourth  quart 

E  R 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL  ) 

STALLED 

VSL  S  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU 

12/85 

23 

1.0 

.1 

25.0 

6.5 

3.0  * 

•CURRENT  OTR  10/86  THRU 

12/86 

33 

.4 

.0 

15.2 

1.8 

.0  * 

•  YEAR  TO  DAT 

E 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU 

12/85 

133 

.5 

.0 

71.7 

6.5 

* 

2.1  * 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU 

12/86 

176 

.4 

.0 

77.0 

2.8 

***•< 

1.1  * 

245 
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MURRAY  LOCK  &  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES  LCKGES 

*********4 

LCKGES  * 

TONNAGE 

* 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

249 

65 

31  * 

350 

59 

158 

55 

40  * 

287 

* 

DOWN BOUND 

250 

61 

35  • 

373 

77 

190 

52 

43  • 

511 

* 

TOTAL 

499 

63 

33  * 

723 

68 

348 

53 

42  * 

798 

* 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

130 

33 

63  * 

363 

52 

107 

81 

15  • 

253 

* 

DOUNBOUND 

117 

24 

67  * 

319 

81 

111 

77 

20  * 

401 

* 

TOTAL 

247 

29 

65  * 

682 

65 

218 

79 

18  • 

654 

• 

*»»  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-SOX 

-76X 

-4X  * 

-5X 

-9X 

■37X 

7X 

-72X  * 

-18X 

* 

•  YEAR 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1753 

77 

20  • 

1680 

62 

1135 

35 

62  • 

1466 

* 

DOUNBOUND 

1796 

76 

21  * 

1733 

75 

1231 

34 

62  • 

2252 

• 

TOTAL 

3549 

76 

21  * 

3413 

69 

2366 

34 

62  • 

3718 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

1534 

74 

24  * 

1814 

56 

1118 

36 

61  * 

1355 

* 

DOUNBOUND 

1544 

74 

23  * 

1777 

78 

1140 

35 

62  • 

2261 

* 

TOTAL 

3078 

74 

23  * 

3591 

67 

2258 

36 

61  * 

3616 

* 

*>•>>>  PERCENT 

CHANGE  <«« 

-13X 

•  15X 

-IX  * 

5X 

2X 

4X 

-IX 

-5X  * 

-2X 

* 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

* 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

* 

•FOURTH 

* . 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

17 

.6 

.0 

10.6 

2.5 

1.2 

* 

•CURRENT  OTR 

* . 

10/86  THRU  12/86 

24 

.4 

.0 

10.2 

1.4 

.0 

* 

*  TEAR 

TO  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

89 

.4 

.0 

38.0 

2.5 

1.7 

* 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

84 

.4 

.0 

33.9 

2.6 

.9 

* 

k* 
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TOAD  SUCK  FERRY  LOCK  &  0AM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES  LCKGES 

LCKGES  * 

******** 

TONNAGE 

** 

* 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

* 

•FOURTH  QUARTER 
* . 

(X) 

<X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

.  * 

* 

*  UPBOUNO 

108 

25 

71 

340 

59 

115 

71 

21  * 

265 

'  DOWN BOUND 

150 

27 

70 

386 

79 

138 

70 

21  * 

519 

*  total 

238 

26 

70 

726 

70 

253 

70 

21  * 

784 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUNO 

87 

8 

89 

351 

55 

92 

86 

3  * 

252 

DOWNBOUND 

85 

7 

89 

319 

82 

94 

85 

4  * 

394 

*  TOTAL 

172 

7 

89 

670 

68 

186 

86 

3  • 

646 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

-27X 

-79% 

-  8X 

7X 

-9X 

-26X 

10X 

87X  * 

-  17X 

*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

'  UPBOUNO 

566 

33 

63 

1672 

62 

575 

65 

26  • 

1450 

*  DOWNBOUND 

618 

36 

61 

1717 

76 

636 

63 

28  • 

2242 

*  TOTAL 

1184 

35 

62 

3389 

69 

1211 

64 

27  • 

3692 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

'  UPBOUNO 

578 

33 

64 

1795 

57 

591 

67 

23  • 

•362 

‘  DOWNBOUND 

686 

45 

52 

1779 

78 

607 

63 

26  • 

2216 

*  TOTAL 

1264 

39 

58 

3574 

67 

1198 

65 

25  * 

3578 

*>>»  PERCENT  CHANGE  ««< 

6% 

20X 

-OX 

5X 

2X 

IX 

OX 

.  * 

9X  * 

■  3X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  OEI.AY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 
* . 

TOWS 

DELAYED 

TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

43 

.2 

.0 

9.3 

.9 

.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 
* . 

33 

10.3 

2 

.2 

341.8 

312.0 

.0 

*  YEAR  TO  DATE 

*  . 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

160 

.2 

0 

44.4 

2.2 

.0 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

138 

2.6 

** 

4 

*• 

367.3 

#  *** 

312.0 

.9 

24  7 
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PACE  ?ie 


LOCK  t  DAM  9 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGF 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

.  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

• 

*  UPBOUND 

91 

15 

82 

343 

60 

113 

68 

12  * 

297 

•  DOUNBOUND 

110 

20 

77 

375 

79 

128 

71 

11  * 

515 

*  TOTAL 

201 

17 

79 

718 

70 

241 

69 

12  * 

812 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

93 

20 

78 

335 

51 

104 

71 

14  * 

242 

•  DOUNBOUND 

97 

22 

74 

307 

80 

103 

73 

14  * 

390 

*  TOTAL 

190 

21 

76 

642 

65 

207 

72 

14  * 

.  * 

632 

*»»  PERCENT  CHANGE  <««< 

■5* 

13X 

9X 

•10X 

-16X 

-  14X 

10X 

3X  * 

-22X 

*  YEAR  TO  DATE 

* 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

529 

32 

65 

1637 

62 

654 

55 

18  * 

1541 

•  DOUNBOUND 

572 

33 

64 

1706 

76 

707 

56 

20  • 

2225 

*  TOTAL 

1101 

32 

64 

3343 

69 

1361 

55 

19  * 

3766 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

528 

33 

65 

1723 

56 

556 

64 

26  • 

1316 

*  DOUNBOUND 

556 

36 

61 

1714 

79 

583 

62 

29  * 

2220 

•  TOTAL 

1084 

35 

63 

3437 

68 

1139 

63 

28  • 

.  * 

3538 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  «<« 

-IX 

5X 

-  3X 

2X 

OX 

-16X 

-  4X 

19X  * 

-6X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

19 

.2 

.0 

4.3 

1.0 

.0 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

15 

.5 

.0 

8.2 

1.7 

2.1 

TEAR  10  DATE 


•PREVIOUS  TEAR  1/85  THRU  12/85  75  .3  .0 

•CURRENT  TEAR  1/86  THRU  12/86  74  .7  .0 


25.0  2.5  1.4 

57.8  35.1  1.8 
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OZARK  LOCK  &  0AM 
ARKANSAS  RIVER 
M4  LITTLE  ROCK 
SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

*******4 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

** 

* 

* 

* 

******** 

LCKGES 

TOTAL 

******** 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  * 

********4 

TONNAGE 

KTONS 

r* 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

94 

8 

87 

* 

356 

60 

* 

103 

84 

6  * 

295 

DOUNBOUND 

101 

9 

85 

* 

352 

80 

* 

116 

81 

8  * 

504 

TOTAL 

195 

9 

86 

* 

708 

70 

* 

219 

83 

7  * 

799 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

73 

0 

95 

* 

324 

54 

* 

79 

89 

0  * 

244 

DOUNBOUND 

79 

5 

88 

* 

323 

81 

* 

80 

92 

2  * 

358 

TOTAL 

152 

2 

92 

* 

647 

68 

* 

159 

91 

1  * 

602 

*»»  PERCENT 

CHANGE  «<« 

-22X 

-77X 

■  16X 

* 

-8X 

- 1 1X 

* 

-27X 

-20X 

-88X  * 

-24X 

*  YEAR  T 

0  DATE 

* 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

* 

* 

UPBOUND 

576 

39 

58 

* 

1583 

60 

* 

544 

64 

28  * 

1351 

DOUNBOUND 

616 

41 

56 

* 

1626 

78 

* 

592 

63 

29  * 

2216 

TOTAL 

1192 

40 

57 

* 

3209 

69 

* 

1136 

64 

28  * 

3567 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

* 

* 

UPBOUND 

537 

35 

62 

* 

1662 

58 

* 

512 

69 

23  * 

1307 

DOUNBOUND 

563 

38 

60 

* 

1698 

79 

* 

532 

67 

25  * 

2131 

TOTAL 

1100 

36 

61 

* 

3360 

69 

* 

1044 

68 

24  * 

3438 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  «<« 

■  7X 

-17X 

-IX 

* 

4X 

3X 

* 

-8X 

-2X 

-22X  * 

-3X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

* . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

*  FOURTH 

*  . 

QUARTER 

TOUS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

136 

.1 

.1 

22 

.2 

1.0 

1.0 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

77 

.2 

.1 

16 

.9 

1.6 

.0 

YEAR  TO  OATE 


•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85  531  .1  .1  88.3  1.6  1.0  • 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86  415  .1  .1  75.6  1.8  .2  * 
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LOCK  l  OAM  13 
ARKANSAS  RIVER 
HA  LITTLE  ROCK 
SOUTHUESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

•1 

* 

LCKGES  LCK6ES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

TOTAL 

LOADED 

* 

TOTAL  COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

« 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

• 

•  UPBOUNO 

189 

6 

88 

509 

70 

• 

204 

85 

5  * 

368 

*  DOWN BOUND 

201 

8 

84 

502 

57 

• 

213 

84 

6  * 

494 

*  TOTAL 

390 

7 

86 

1011 

63 

* 

417 

84 

5  * 

862 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

• 

* 

•  UPBOUNO 

183 

1 

96 

481 

69 

* 

184 

96 

1  • 

327 

*  DOWN BOUND 

189 

4 

92 

445 

52 

* 

187 

94 

2  * 

369 

•  TOTAL 

372 

3 

94 

926 

61 

* 

371 

95 

1  • 

696 

*»>>  PERCENT  CHANGE  <«« 

4X 

-60X 

3X 

8X 

•  12X 

• 

1 1X 

OX 

70X  * 

19X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

• 

• 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

• 

•  UPBOUNO 

1100 

35 

60 

2156 

70 

• 

984 

70 

21  * 

1643 

•  DOUNBOUND 

1146 

37 

58 

2197 

58 

* 

1037 

69 

23  • 

2201 

*  TOTAL 

2246 

36 

59 

4353 

64 

• 

2021 

70 

22  * 

3844 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

* 

*  UPBOUNO 

1186 

33 

65 

2366 

70 

* 

1073 

73 

19  * 

1741 

•  DOWNBOUND 

1236 

36 

62 

2339 

55 

* 

1111 

70 

22  * 

2124 

•  TOTAL 

2422 

35 

63 

4705 

63 

• 

2184 

71 

21  * 

3865 

*>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

7X 

3X 

16X 

8X 

5X 

• 

8X 

10X 

OX  * 

OX 

• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

total  delay 

DELAY  AVG 

STALL 

DELATEO 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

63 

.4 

.0 

27.6 

1.3 

1.2 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

59 

.2 

.0 

15.3 

1.0 

.9 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

229 

.4 

.0 

94.5 

2.2 

2.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

270 

.3 

k* 

.0 

** 

88.1 

***** 

1.5 

1.2 

******** 

*  * 

251 
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U  0  MAYO  LOCK  l  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
MS  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

•FOURTH  QUARTER 

VESSEL 

TOTAL 

VESSEL 

RECRTN 

(X) 

VESSEL* 

TOUS  * 

(X)  * 

BARGES 

TOTAL 

BARGES 

LOADED 

(X) 

LCKGES 

TOTAL 

LCKGES 

COMMER 

(X) 

LCKGES  * 

RECRTN  * 

(X)  « 

TONNAGE 

KTONS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

121 

23 

66 

352 

57 

103 

83 

12  * 

274 

DOWN BOUND 

124 

20 

66 

324 

79 

110 

85 

10  * 

524 

TOTAL 

245 

22 

66 

676 

68 

213 

84 

11  * 

798 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

* 

UP8OUN0 

76 

0 

90 

276 

53 

78 

94 

0  * 

215 

DOUNBOUNO 

94 

10 

73 

258 

74 

86 

90 

5  * 

295 

TOTAL 

170 

5 

81 

534 

64 

164 

92 

3  « 

510 

*>>»  PERCENT 

CHANGE  ««< 

■30* 

-81X 

-15X 

-21X 

•25X 

-23X 

•15X 

“79%  * 

-36X 

•  YEAR 

10  DATE 

* 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

* 

UPBOUND 

872 

57 

39 

1492 

54 

572 

63 

32  * 

1161 

DOUNBOUNO 

910 

57 

38 

1510 

80 

600 

64 

32  « 

2154 

TOTAL 

1782 

57 

38 

3002 

67 

1172 

63 

32  * 

3315 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

* 

UPBOUND 

728 

52 

45 

1489 

55 

513 

68 

25  • 

1134 

DOUNBOUNO 

795 

54 

41 

1512 

78 

548 

65 

29  * 

1947 

TOTAL 

1523 

53 

43 

3001 

66 

1061 

66 

27  « 

3081 

•>>>>  PERCENT 

CHANGE  <«<< 

•14* 

•  19X 

5X 

•OX 

-OX 

•9X 

•5X 

-22X  * 

■7X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

# . 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOUS 

ALL  TOUS 

(TOUS) 

(ALL 

VSL)  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

1 

.3 

.0 

.3 

.3 

1.9 

•CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/66 

5 

.3 

.0 

1.9 

.6 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

28 

.3 

.0 

10.0 

12.0 

1.9 

•CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

29 

.8 

ft* 

.0 

23.7 

9.4 

.0 

** 

H  kTH  If*  YUtT*  OH  VI  IT" 
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ARKANSAS  RIVER 
M5  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

******* 

BARGES 

BARGES 

*( 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE  * 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS 

* 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS  * 

FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X)  * 

* 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

112 

20 

72 

340 

57 

110 

78 

18  * 

274  * 

DOWN BOUND 

118 

22 

69 

328 

79 

120 

77 

18  * 

466  * 

TOTAL 

230 

21 

70 

668 

68 

230 

77 

18  * 

740  *  ' 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

UPBOUNO 

81 

6 

87 

283 

55 

86 

88 

4  * 

221  * 

DOWN BOUND 

88 

11 

76 

252 

74 

89 

85 

8  * 

312  * 

TOTAL 

169 

8 

81 

535 

64 

175 

86 

6  * 

533  *  ; 

»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-26X 

-69X 

■  15X 

-19X 

■  24X 

-23X 

15X 

-71X  * 

27X  * 

YEAR  TO  DATE 

* 

* 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

UPBOUND 

738 

50 

47 

1478 

54 

626 

58 

38  * 

1159  *  J 

DOUNBOUND 

767 

51 

44 

1499 

80 

666 

57 

39  * 

2111  *  ! 

TOTAL 

1505 

50 

46 

2977 

67 

1292 

57 

38  * 

3270  * 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  \ 

UPBOUND 

620 

44 

53 

1515 

56 

558 

62 

31  * 

1156  * 

DOUNBOUND 

658 

47 

49 

1504 

78 

582 

60 

33  * 

1959  * 

TOTAL 

1278 

46 

51 

3019 

67 

1140 

61 

32  * 

3115  *  !■ 

*  ! 

»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-15X 

•22X 

-4X 

IX 

IX 

- 1 1X 

5X 

•25X  * 

-4X  * 

(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL  *  3 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF  *  ^ 

FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS  *  J 

PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

8 

.7 

.0 

5.9 

2.0 

a 

.3  *  Z 

CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

7 

1.2 

.0 

8.8 

6.0 

.4  *  ^ 

YEAR  TO  DATE 

*  f 

PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

53 

.5 

.0 

26.5 

2.0 

.5  *  *  J 

CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

42 

.6 

►  *« 

.0 

►  *S 

27.9 

6.0 

. 5 

* 

y 


WEBBERS  FALLS  LOCK  &  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
M5  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 
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*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

** 

LCKGES 

LCKGES 

********* 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

COMMER 

RECRTN  * 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

(X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  * 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

93 

12 

80  • 

310 

59 

98 

80 

12  * 

266 

•  0 OWN BOUND 

98 

13 

82  * 

315 

73 

107 

81 

12  * 

416 

•  TOTAL 

191 

13 

81  * 

625 

66 

205 

80 

12  * 

682 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUND 

72 

4 

90  * 

261 

60 

76 

89 

3  * 

222 

*  DOWNBOUNO 

72 

2 

91  * 

243 

69 

77 

89 

2  * 

289 

•  TOTAL 

144 

3 

90  * 

504 

64 

153 

89 

3  * 

511 

*»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-24X 

-80X 

-16X  * 

-19X 

-21X 

-25X 

- 1 A 

-80%  * 

-25X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

*  UPBOUND 

486 

33 

63  * 

1252 

63 

488 

65 

27  * 

1166 

•  DOWNBOUNO 

506 

35 

61  * 

1267 

71 

505 

65 

28  * 

1675 

•  TOTAL 

992 

34 

62  * 

2519 

67 

993 

65 

27  * 

2841 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

* 

*  UPBOUNO 

513 

38 

59  * 

1316 

59 

499 

63 

29  * 

1087 

*  DOWNBOUNO 

556 

41 

55  * 

1332 

71 

523 

61 

32  * 

1630 

*  TOTAL 

1069 

40 

57  * 

2648 

65 

1022 

62 

31  * 

2717 

. * 

•>>>»  PERCENT  CHANGE  <«« 

A 

24X 

-OX  * 

5X 

2X 

A 

•2X 

15X  * 

-4X 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

81 

.2 

.1 

21.5 

1.3 

.9 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

22 

.3 

.0 

7.0 

1.3 

.7 

•  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

368 

.3 

.1 

110.9 

10.1 

.7 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

246 

.3 

.1 

** 

78.8 

93.7 

.6 

i 

H 


CHOUTEAU  LOCK  ft  DAM  P*&E  255 

ARKANSAS  RIVER 
M5  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


*  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES  BARGES  * 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  * 

TONNAGE 

TOWS  ♦ 

TOTAL 

LOADEO 

TOTAL 

rnMMPD 

RECRTN  » 

KTONS 

♦FOURTH 

QUARTER 

(X) 

(X)  • 

(X) 

(X) 

(X)  » 

♦PREVIOUS  OTR 

10/85  THRU  12/85 

UPBOUND 

87 

4 

87  * 

269 

47 

89 

92 

3  * 

178 

DOWNBOUND 

87 

6 

89  ♦ 

276 

76 

93 

89 

4  * 

393 

TOTAL 

174 

5 

88  • 

545 

61 

182 

90 

3  * 

571 

'CURRENT  OTR 

10/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

74 

1 

82  * 

233 

57 

84 

82 

1  ♦ 

197 

DOUNBOUNO 

80 

1 

81  * 

228 

72 

88 

88 

1  * 

281 

TOTAL 

154 

1 

81  * 

461 

65 

172 

85 

1  • 

478 

*»»  PERCENT 

CHANCE  ««< 

-m 

-80S 

•  18X  * 

-15X 

-10% 

•5% 

10X 

•  71%  • 

16X 

*  YEAR 

0  DATE 

•PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

UPBOUNO 

401 

20 

75  * 

1098 

56 

422 

76 

17  * 

872 

DOUNBOUNO 

507 

37 

58  • 

1111 

74 

437 

72 

20  * 

1535 

TOTAL 

908 

29 

66  • 

2209 

65 

859 

74 

18  • 

2407 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

UPBOUND 

397 

15 

78  • 

1310 

56 

416 

80 

13  * 

1002 

DOUNBOUNO 

421 

19 

74  * 

1280 

76 

435 

79 

15  * 

1683 

TOTAL 

818 

17 

76  ♦ 

2590 

66 

. 

851 

. 

80 

14  • 

2685 

*>>>>  PERCENT 

CHANGE  ***** 

9X 

-48X 

4X  • 

17X 

18X 

*  OX 

6X 

*♦** 

•  23X  * 

1 1X 

*  • 

♦CALL  TINES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY 

DELAY  AVG 

STALL 

OELAYED 

OF 

OF 

TINE 

MAM 

OF 

*  F  0  U  R  T  .1 

QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TCMS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSl)  stalled  vsls 

♦PREVIOUS  QTR 

10/85  THRU  12/85 

16 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.4 

♦CURRENT  QTR 

10/86  THRU  12/86 

8 

.4 

.0 

3.2 

.8 

.0 

*  YEAR 

TO  DATE 

♦PREVIOUS  YEAR 

1/85  THRU  12/85 

108 

.0 

.0 

9.1 

1.1 

.4 

♦CURRENT  YEAR 

1/86  THRU  12/86 

36 

.3 

.0 

12.2 

1.3 

2.2 

•  B 
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NEWT  GRAHAM  LOCK  ft  DAM 
ARKANSAS  RIVER 
MS  TULSA 

SOUTHWESTERN  DIVISION 


•  QUARTERLY  REPORT 

VESSEL 

VESSEL 

VESSEL* 

BARGES 

BARGES 

LCKGES 

LCKGES 

LCKGES  • 

TONNAGE 

TOTAL 

RECRTN 

TOWS  * 

TOTAL 

LOADED 

TOTAL 

CONNER 

RECRTN  • 

KTONS 

•FOURTH  QUARTER 

(X) 

<X)  * 

(X) 

(X) 

(X)  • 

•PREVIOUS  OTR  10/65  THRU  12/85 

* 

• 

•  UP BOUND 

85 

7 

88  * 

262 

48 

85 

91 

4  • 

176 

*  DOWNBOUNO 

90 

8 

85  * 

283 

75 

90 

91 

5  * 

377 

*  TOTAL 

175 

8 

86  * 

545 

62 

175 

91 

5  • 

553 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

* 

* 

•  UP BOUND 

66 

0 

92  * 

222 

56 

67 

94 

0  • 

181 

*  DOWN BOUND 

71 

0 

92  * 

236 

69 

74 

94 

0  * 

271 

*  TOTAL 

137 

0 

92  * 

458 

62 

141 

94 

0  * 

452 

•»»»  PERCENT  CHANGE  ««< 

-21X 

-100X 

■  16X  * 

-15X 

-15X 

-  19X 

-16X 

-100X  * 

-  18X 

•  YEAR  TO  DATE 

* 

• 

• 

* 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

* 

* 

*  UP BOUND 

373 

15 

80  • 

1080 

56 

384 

81 

14  * 

858 

*  DOWNBOUNO 

392 

18 

76  * 

1119 

73 

401 

79 

15  * 

1486 

*  TOTAL 

765 

17 

78  * 

2199 

65 

785 

80 

15  * 

2344 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

• 

* 

*  UPBOUNO 

371 

10 

85  * 

1296 

55 

386 

86 

9  * 

976 

*  DOWNBOUNO 

384 

12 

83  * 

1290 

74 

403 

84 

10  • 

1639 

•  TOTAL 

755 

11 

84  • 

2586 

64 

789 

85 

9  * 

.  * 

2615 

•>>>>  PERCENT  CHANGE  ««< 

•1% 

35X 

6X  • 

17X 

17X 

OX 

6X 

•33X  • 

1 1X 

*• 

•(ALL  TIMES  EXPRESSED  IN  HOURS) 

AVG  DELAY 

AVG  DELAY 

TOTAL  DELAY  DELAY  AVG 

STALL 

DELAYED 

OF 

OF 

TIME 

MAX  OF 

•FOURTH  QUARTER 

TOWS 

DELAYED  TOWS 

ALL  TOWS 

(TOWS) 

(ALL 

VSL )  STALLED  VSLS 

•PREVIOUS  QTR  10/85  THRU  12/85 

14 

.3 

.0 

4.7 

.8 

.5 

•CURRENT  QTR  10/86  THRU  12/86 

6 

2.0 

.0 

12.5 

10.8 

3.1 

*  YEAR  TO  DATE 

•PREVIOUS  YEAR  1/85  THRU  12/85 

70 

.2 

.0 

19.4 

1.2 

5.9 

•CURRENT  YEAR  1/86  THRU  12/86 

51 

.6 

.0 

35.2 

10.8 

2.1 

** 

•EOS 

*EOI 
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Appendix  B 
Glossary 


i 

l 

i 


Draft:  This  is  not  a  physical  lock  dimension.  It  is  compared  with 
new  data  before  it  is  added  to  the  central  library  to  ensure  that 
vessel  drafts  are  not  reooreded  improperly. 

Tows:  Only  tows  with  barges  are  included  with  this  figure.  Tews  with¬ 
out  barges  (light  boats)  and  other  ccmnercial  vessels  are  oounted  as 
"other  vessels." 


Other  vessels:  All  vessels  other  than  tows  with  barges  and  recreational 
vessels. 

Commercial  lockages:  The  number  of  lockages  for  which  the  prime  mover 
is  a  tow,  a  light  boat,  or  another  commercial  vessel. 

Recreational  lockages:  The  number  of  lockages  during  which  there  are 
only  recreational  vessels  using  a  lock. 

Other  lockages:  The  number  of  lockages  during  which  the  prime  mover  is 
a  government  vessel,  a  government  contracted  vessel  (such  as  a  dredge) 
or  an  unidentified  type  of  vessel.  Also  included  in  this  category  are 
navigable  and  open  pass  lockages. 

Total  lockages:  A  lockage  includes  all  lock  activity  necessary  to 
process  a  tow  and  is  oounted  only  once  when  more  than  one  vessel  uses  the 
lock.  Thus,  both  cuts  of  a  double  cut  lockage  (e.g.  only  part  of  the  tew 
will  fit  in  the  lock  and  it  is  necessary  to  process  the  tew  in  two  pieces) 
count  as  a  single  lockage  together  and  the  count  increases  by  only  one 
when  two  tows  are  processed  during  a  single  lockage. 

Processing  time:  Only  the  times  needed  to  process  tews  with  barges  are 
included  in  these  statistics. 

Delayed  vessels:  Number  of  tows  experiencing  delay  between  arrival  time 
and  the  time  the  lock  is  ready  to  process  them. 

Average  delay:  Average  time  of  delay  for  all  tows. 

Maxim' m  delay:  Maximum  delay  time  for  vessels.  This  figure  may  reflect 
a  single,  extraordinary  circumstance  and  should  be  evaluated  accordingly. 


